Site_No 

Samp_No 

| Location 

Analysis 

CAS  NO 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

7 471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-150921-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

1805226 


ED  000792  00000864-00001 


0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150921-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150921-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150921-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150921-51  ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150921-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

1805226 


ED  000792  00000864-00002 


0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150921-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

1805226 


ED  000792  00000864-00003 


0010958 

FW-0 12-150921-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150921-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

1805226 
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0010958 

FW-0 12-150921-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-15092 1-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-0 12-150921-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1 5092 1-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-0 12-150921-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-15092 1-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150921-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150921-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150921-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150921-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 
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0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150921-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

M W-020-150920-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

M W-020-150920-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-0 12-1 50920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-1 50920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-1 50920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 
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0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150920-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

F W-040-150920-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150920-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

F W-040-150920-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150920-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150920-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150920-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150920-51  ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150920-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150920-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150920-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 
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0010958 

ADW-022-150920-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-02  2-150920-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150920-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150920-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150920-51  ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150920-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150920-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150920-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150920-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150920-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150920-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150920-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150920-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150920-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150920-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150920-51  : 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150920-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150920-51  SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150920-51  SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150920-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 
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0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150920-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150920-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1 50920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1 50920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-1 50920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150920-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-150920-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 
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0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150920-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150920-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

M W-020-150920-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-1 50920-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 
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0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150920-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-150920-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

F W-040-150920-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150920-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 
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0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150917-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SEDOl 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-1509 17-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 
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0010958 

T01-SED01-150917-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-1509 17-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150917-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-1509 17-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150917-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 
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0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-1509 17-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-1509 17-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150917-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-1509 17-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 
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0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1 509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-1509 17-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-1509 17-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-1509 17-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150917-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-012-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-1509 17-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 
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0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-1509 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150917-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-02  2-1509 17-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958  i 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150917-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150917-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1 509 16-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1 509 16-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1 509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-1 509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

1805226 


ED  000792  00000864-00016 


0010958 

ADW-022-150916-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150916-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1 509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1509 16-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958  T01-SED01-150916-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958  T01-SED01-150916-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-012-1509 16-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-1509 16-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-1509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-1509 16-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-1509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-1509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-1509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-1509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-1509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-1509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-0 12-1509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-1509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-1509 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1509 16-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958  ADW-02  2-15091 6-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-1 509 16-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-1 509 16-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 
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0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1509 16-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1509 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150916-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 
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0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150916-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 
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0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150916-51  LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-150916-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 
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0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-1509 16-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150916-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150916-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150916-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-1509 16-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-1509 16-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150916-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150916-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150916-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 
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0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-1509 15-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 
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0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150915-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150915-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-1509 15-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150915-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-1 509 15-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 
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0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-02  2-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1 509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-02  2-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 
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0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-02  2-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150915-51 

ADW-022 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150915-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

7 471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 
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0010958 

FW-0 12-150915-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-1509 15-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150915-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-012-1509 15-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-1509 15-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150915-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-1509 15-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 
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0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150915-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-1 509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1 509 14-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-1 509 14-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 
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0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-1509 14-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150914-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150914-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED0 1-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 
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0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-1509 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-02  2-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-1509 14-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-1509 14-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-1509 14-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-1509 14-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-1509 14-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-1509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-012-1509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-1509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 
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0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150914-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150914-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150914-51  : 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150914-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-012-1509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-1509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-1509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-1509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-1509 14-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-1509 14-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-1509 14-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150914-52  SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 
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0010958 

FW-0 12-1509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-1509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1 509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-0 12-1509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-1509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-0 12-1509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-1 509 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150914-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150914-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 
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0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-02  2-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150914-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150914-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150914-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-1509 13-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 
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0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-1509 13-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 
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0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-1509 13-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-1509 13-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150913-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 
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0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150913-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-1509 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150913-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-1509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

17440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

17440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

(7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-1509 13-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-1509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-012-1509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-012-1509 13-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

[7440-09-7 

0010958 

FW-012-1509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-1509 13-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-1509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-1509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-1509 13-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

|7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-1509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

(7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1509 13-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-1509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-1509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-1509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-0 12-1509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-1 509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1509 13-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

17439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 
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0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-1509 13-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150913-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-1509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150913-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150913-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SED01 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-1509 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 
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0010958 

T01-SED01-150913-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150913-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-1509 13-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150913-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-1509 12-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 
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0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150912-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 
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0010958 

ADW-022-150912-51  ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-02  2-15091 2-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150912-51  ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-1509 12-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150912-51  SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150912-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

5ED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150912-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-1509 12-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1 509 12-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-1 509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-1509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150912-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-1 509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-150912-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 
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0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150912-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150912-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150912-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-0 12-1509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-1509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-1509 12-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-1 509 12-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-0 12-1509 12-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-1 509 12-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-0 12-1 509 12-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 
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0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-1509 12-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-1509 12-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-1509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-1509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-1509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-1509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-1509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-012-1509 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150912-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-1509 12-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 
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0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1 509 12-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1 509 12-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1509 12-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150912-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150912-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150912-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150911-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-1509 11-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 
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0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150911-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150911-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 
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0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1 509 11-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1 509 11-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150911-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

1805226 


ED  000792  00000864-00044 


0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-1 509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150911-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-1509 11-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 
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0010958 

T01-SED01-150911-51  SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150911-51  SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150911-51  SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1509 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150911-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-02  2-1509 11-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-02  2-15091 1-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-02  2-1509 11-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 
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0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-02  2-15091 1-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-02  2-15091 1-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150911-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150911-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150911-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-1509 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 
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0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150910-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150910-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-1 509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 
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0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1509 10-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1509 10-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-1509 10-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-1509 10-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-1509 10-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-1509 10-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-1509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-1509 10-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-1 509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 
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0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150910-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-0 12-1509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1509 10-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-1509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1509 10-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-1509 10-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-1509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-1 509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-1509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1 509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-0 12-1 509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-1 509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-1509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 
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0010958 

FW-0 12-1509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-0 12-1509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-1 509 10-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1509 10-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-02  2-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1509 10-5 1 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-1509 10-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 
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0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150910-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150910-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150910-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

1805226 


ED  000792  00000864-00052 


0010958 

ADW-022-150910-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-02  2-150910-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150910-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 
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0010958 

T01-SED01-150909-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-02  2-150909-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-150909-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 
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0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-150909-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150909-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-02  2-150909-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-012-150909-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150909-51 

ADW-022 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 
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0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150909-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

F W-040-150909-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

F W-040-150909-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

F W-040-150909-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

F W-040-150909-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

F W-040-150909-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

F W-040-150909-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 
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0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150909-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150909-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150909-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 
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0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040  6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150909-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040  6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040  6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040  6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040  6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150909-51 

FW-040  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020  7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022  :6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022  7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01  6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 
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0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150908-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 
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0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150908-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150908-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 
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0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

F W-040-150908-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

F W-040-150908-5 1 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

F W-040-150908-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

F W-040-150908-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

F W-040-150908-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

F W-040-150908-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

F W-040-150908-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

F W-040-150908-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150908-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

F W-040-150908-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150908-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150908-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150908-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150908-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150908-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150908-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150908-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-150908-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150908-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150908-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150908-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 
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0010958 

FW-040-150908-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150908-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150908-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-150908-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150908-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150908-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150908-51 

MW-020 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 
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0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150908-52 

SED01 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150908-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-0 12-150908-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150908-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150907-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150907-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 
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0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

F W-040-150907-5 1 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

F W-040-150907-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

F W-040-150907-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

F W-040-150907-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

F W-040-150907-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150907-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

F W-040-150907-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150907-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-1 50907-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150907-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1 50907-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-150907-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150907-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150907-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED0 1-150907-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-150907-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

1805226 


ED  000792  00000864-00064 


0010958 

F W-040-150907-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150907-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

F W-040-150907-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150907-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-150907-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150907-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150907-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-150907-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150907-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

M W-020-150907-5 1 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

iT01-SED01-150907-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

*T01-SED02-150907-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-150907-51 

FW-012 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 
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0010958 

T01-SED02-150907-51 

5ED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

17440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

|7 440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150907-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

|7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

17440-41-7 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-41-7 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7439-98-7 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-02-0 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

17440-22-4 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958  ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958  ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150907-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 
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0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-02  2-150907-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-150907-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1 50907-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-0 12-150907-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-150907-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150907-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150907-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 
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0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150907-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150907-51 

jLVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150907-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150907-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1 50906-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-1 50906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-1 50906-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 
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0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-02  2-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150906-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 
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0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150906-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150906-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

7 471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 
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0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

F W-040-150906-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

F W-040-150906-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

F W-040-150906-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

F W-040-150906-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

F W-040-150906-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

F W-040-150906-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

F W-040-150906-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150906-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

F W-040-150906-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-1 50906-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-150906-51 

FW-012 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 
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0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150906-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150906-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

F W-040-150906-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150906-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150906-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-150906-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150906-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150906-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150906-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-150906-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150906-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150906-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150906-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150906-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-150906-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150906-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-150906-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 
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0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150906-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

M W-020-150906-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 
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0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150906-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150906-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 
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0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150905-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150905-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 
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0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150905-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150905-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-012-150905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150905-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-150905-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150905-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-150905-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-150905-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-150905-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-150905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-012-150905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-150905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

1805226 


ED  000792  00000864-00076 


0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1 50905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-150905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1 50905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-150905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-0 12-150905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-150905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-1 50905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-150905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-150905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-150905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-150905-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

F W-040-150905-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

F W-040-150905-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150905-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 
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0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150905-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150905-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150905-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150905-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 
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0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150905-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150905-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150905-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

F W-040-150904-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

F W-040-150904-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

F W-040-150904-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

F W-040-150904-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

F W-040-150904-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

F W-040-150904-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

F W-040-150904-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

F W-040-150904-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

F W-040-150904-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150904-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-150904-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150904-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150904-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150904-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150904-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150904-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 
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0010958 

F W-040-150904-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150904-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

F W-040-150904-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-150904-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150904-51 

FW-040 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-150904-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-150904-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-1 50904-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-0 12-150904-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-150904-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012  6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150904-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150904-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 
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0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

M W-020-150904-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150904-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 
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0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-150904-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-150904-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150904-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150904-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150904-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-5ED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958  [ 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

1805226 


ED  000792  00000864-00082 


0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150904-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150904-51  SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150904-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 
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0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-1 50904-51 

FW-040  6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150904-51 

LVW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022  6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022  6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022  6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01  6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01  6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01  6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150904-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150904-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01  6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01  6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01  6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1 50903-51 

FW-012  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1 50903-51 

FW-012  7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-150903-51 

FW-012  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 
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0010958 

FW-0 12-150903-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-150903-51 

FW-0 12 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-150903-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-150903-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-150903-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-150903-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-150903-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1 50903-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-150903-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-150903-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150903-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-150903-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150903-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150903-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-012-150903-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-150903-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-150903-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-150903-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-150903-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150903-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

jT01-SED01-150903-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 
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0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150903-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-1 50903-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-150903-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-150903-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-1 50903-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 
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0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150903-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

F W-040-150903-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 
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0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150903-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150903-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150903-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-1 50903-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150903-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150903-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150903-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-02  2-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-02  2-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 
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0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-150903-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

b471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150903-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150903-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 
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0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01- 150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 
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0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150902-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150902-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 
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0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958  T01-SED01- 150902-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-02  2-150902-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150902-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150902-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150902-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150902-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

M W-020-150902-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

M W-020-150902-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

M W-020-150902-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

M W-020-150902-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

M W-020-150902-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150902-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150902-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 
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0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-02  2-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-02  2-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

M W-020-150902-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

M W-020-150902-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

F W-040-150902-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

M W-020-150902-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

M W-020-150902-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

M W-020-150902-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-1 50902-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

M W-020-150902-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

M W-020-150902-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

M W-020-150902-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

M W-020-150902-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 
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0010958 

MW-020-150902-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150902-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150902-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150902-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150902-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-02  2-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-02  2-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150902-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150902-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150902-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150902-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

MW-020-150902-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150902-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-012-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 
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0010958 

FW-0 12-150902-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150901-52  : 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150901-51  : 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150901-51  SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 
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0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150901-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150901-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 
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0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-1 50901-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

M W-020-150901-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150901-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 
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0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150901-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LT01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150901-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-150901-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

1805226 


ED  000792  00000864-00098 


0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150901-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-02  2-15090 1-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-02  2-15090 1-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150901-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150901-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 
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0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-02  2-15090 1-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

|7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150901-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

|7 440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

(7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

(7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

(7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

(7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

”(7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150831-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

|7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

17439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 
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0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 
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0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150831-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150831-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-02  2-15083 1-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150831-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 
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0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-02  2-15083 1-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150831-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150831-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-1 5083 1-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 
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0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-15083 1-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-0 12-1 5083 1-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-15083 1-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-15083 1-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-15083 1-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

(7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-15083 1-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

j7 440-23-5 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

J7 440-09-7 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

(7439-95-4 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

[7439-89-6 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

[7440-70-2 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-150831-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

[7429-90-5 

0010958 

FW-012-150831-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

[7440-70-2 

0010958 

FW-012-150831-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

(7439-89-6 

0010958 

FW-012-150831-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150831-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

(7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-39-3 

0010958 

FW-012-150831-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-38-2 

0010958 

FW-012-150831-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

|7440-39-3 

0010958 

FW-012-150831-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

(7440-41-7 

0010958 

FW-012-150831-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150831-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150831-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150831-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-150831-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-012-150831-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150831-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 
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0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-0 12-15083 1-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-150831-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-15083 1-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-150831-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-150830-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-012-150830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 
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0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-150830-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 
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0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-150830-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1 50830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150830-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-150830-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150830-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-150830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-150830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-150830-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-0 12-1 50830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 
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0010958 

FW-0 12-150830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-150830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-150830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-0 12-150830-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-0 12-150830-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-150830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-150830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-150830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-012-150830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150830-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150830-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 
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0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150830-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150830-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 
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0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150830-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150830-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150830-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150830-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

1T01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

fr01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

M W-020-150829-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

M W-020-150829-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 
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0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-0 12-1 50829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-150829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150829-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 
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0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150829-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150829-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 
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0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150829-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED0 1-150829-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

F W-040-150829-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-150829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-150829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-02  2-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-150829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-150829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-150829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-150829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-150829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-150829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150829-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-150829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 
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0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150829-52  SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1 50829-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-1 50829-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-150829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-012-150829-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-150829-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-150829-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-150829-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150829-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 
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0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-1 50829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-02  2-150829-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-1 50829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-150829-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-150829-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150829-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150829-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-150829-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-0 12-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-0 12-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1 50828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958  ADW-02  2-15082  8-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958  H 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 
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0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-02  2-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

M W-020-150828-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

M W-020-150828-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150828-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150828-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 
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0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

7 471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 
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0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-150828-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

1T01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

(F01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150828-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-150828-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 
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0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150828-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 
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0010958 

T01-SED01-150828-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-1 50828-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150828-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-1 50828-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150828-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150828-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-150828-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150828-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SEDOl 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150828-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150828-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-150827-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-1 50827-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-150827-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-1 50827-51 

FW-012 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1 50827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 
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0010958 

FW-0 12-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-150827-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150827-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-150827-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150827-52  SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 
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0010958 

M W-020-150827-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

M W-020-150827-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 
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0010958 

T01-SED01-150827-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150827-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958  T01-SED01- 150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150827-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED0 1-150827-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

F W-040-150827-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-1 50827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958  T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 
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0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150827-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-012-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 
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0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150827-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-02  2-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-012-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150827-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150827-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-150827-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 
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0010958 

ADW-022-150827-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150827-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 
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0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958  T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958  i 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

(7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

i7 440-70-2 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

[7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

[7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

[7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

]7439-92-l 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

[7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

17429-90-5 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

[7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958  _i 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 
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0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-02  2-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150826-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150826-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 
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0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150826-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150826-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150826-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150826-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1 50826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-150826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-150826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-0 12-1 50826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-1 50826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-150826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 
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0010958 

FW-0 12-150826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-150826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-150826-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-150826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-150826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-150826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1 50826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-150826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-150826-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-150826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150826-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-150826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-150826-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-150826-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-150826-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150826-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-150826-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-150826-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150826-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 
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0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

F W-040-150826-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150826-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-0 12-1 50825-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-0 12-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-150825-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-150825-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-012-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-012-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150825-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150825-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 
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0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-150825-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-150825-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-150825-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 
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0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150825-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-02  2-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150825-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150825-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 
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0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 
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0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150825-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

17439-89-6 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

(7440-50-8 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

J7440-70-2 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

17440-02-0 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7439-98-7 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

|7440-38-2 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

5ED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150825-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

|7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

17429-90-5 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

[7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150825-51 

SED01 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 
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0010958 

LVW-020-150825-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958  T01-SED01-150825-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958  T01-SED02-150825-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150825-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150825-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

F W-040-150824-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1 50824-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-150824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 
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0010958 

FW-0 12-150824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-150824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-150824-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-150824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-150824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 
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0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-150824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-150824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-150824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-0 12-150824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-150824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-150824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-1 50824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-0 12-1 50824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-150824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-1508  24-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-150824-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-1508  24-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-1508  24-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-150824-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150824-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150824-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150824-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

IT01-SED01-150824-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

fr01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

hr01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150824-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 
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0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150824-51 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150824-51 

LVW-030 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 
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0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01- 150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150824-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150824-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

M W-020-150824-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

M W-020-150824-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

M W-020-150824-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

M W-020-150824-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

M W-020-150824-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

M W-020-150824-5 1 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

M W-020-150824-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

M W-020-150824-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

M W-020-150824-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

M W-020-150824-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

M W-020-150824-5 1 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

M W-020-150824-5 1 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 
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0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150824-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150824-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150824-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150824-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150824-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150824-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150824-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150824-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150824-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150824-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150824-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150824-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150824-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 
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0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-1 50823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-150823-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-150823-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-150823-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150823-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 
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0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150823-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-150823-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150823-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 
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0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150823-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150823-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-0 12-150823-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 
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0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01  6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01  6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01  6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01  6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01  6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150823-51 

MW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150823-51 

SED01  6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-02  2-150823-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-02  2-150823-51 

ADW-022  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022  7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040  7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 
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0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

{7439-89-6 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

J7439-95-4 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

{7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150823-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

{7440-41-7 

0010958 

FW-040-150823-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

17440-39-3 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

J7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

17439-96-5 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150823-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

{7440-48-4 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

{7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 
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0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150822-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 
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0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-1 50822-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150822-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-02  2-15082  2-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 
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0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-02  2-15082  2-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150822-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150822-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-012-150822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-150822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-012-150822-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-150822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150822-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 
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0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150822-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150822-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-150822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-150822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-150822-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-150822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-0 12-150822-51 

FW-012 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1 50822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-150822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-1 50822-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-0 12-1 50822-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-150822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-150822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-150822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 
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0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150822-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-1 50822-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150822-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-150822-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150822-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 
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0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-02  2-15082 1-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 
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0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-150821-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

(7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

[7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150821-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 
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0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150821-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150821-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 
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0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150821-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150821-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150821-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 
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0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-150821-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150821-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-15082 1-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150821-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150821-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 
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0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1 50820-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 
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0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-150820-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-150820-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150820-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150820-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 
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0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150820-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

1T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

fr01-SED02-150820-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

h’01-SED02-150820-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150820-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150820-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 
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0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

|7 440-43-9 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

&440-39-3 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

17440-09-7 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

[7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

744041-7 

0010958 

FW-040-150820-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

M W-020-150820-5 1 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

17439-97-6 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

[7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

17439-89-6 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

[7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 
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0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150820-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150820-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150820-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 
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0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150820-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-02  2-150819-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-1508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-1508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-012-1508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-1508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-1508 19-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-1508 19-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-1508 19-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-1508 19-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-1508 19-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-012-1508 19-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 
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0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-1508 19-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-0 12-1508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150819-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-1508 19-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

1805226 
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0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-1508 19-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1508 19-5  2 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-1508 19-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150819-52  SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150819-51  : 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 
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0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SEDOl 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150819-52 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SEDOl 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SEDOl 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1508 19-5  2 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-1508 19-5  2 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-0 12-1508 19-52 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150819-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150819-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-1508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-0 12-1508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-1508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-1 508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-1 508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1508 19-51 

FW-012 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-150819-52 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 
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0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1508 19-5  2 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150819-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-1508 19-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-1508 19-52 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150819-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1508 19-5  2 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150819-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-1508 19-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1 508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-1508 19-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 
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0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-1508 19-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

F W-040-1 508 19-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1508 19-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150819-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 
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0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150819-52 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150819-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1 508 18-5 1 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 
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0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-1508 18-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-1508 18-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-1508 18-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 
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0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-1508 18-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-0 12-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1508 18-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-012-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-012-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-1508 18-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-012-1508 18-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150818-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-1508 18-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-1508 18-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150818-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1508 18-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-1508 18-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-1508 18-52 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 
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0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150818-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-1508 18-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 
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0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150818-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150818-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150818-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 
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0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-02  2-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-1508 18-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1 508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 
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0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-1508 18-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150818-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED02-1508 18-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-02  2-150818-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1 508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-1508 18-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150818-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T02-SED01-1508 17-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 
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0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-1508 17-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-1508 17-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

1805226 


ED  000792  00000864-00175 


0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T02-SED01-1508 17-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-1508 17-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150817-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

|6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T02-SED01-150817-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 
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0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-1508 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1508 17-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-1508 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1508 17-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-1508 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-1508 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150817-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150817-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-1508 17-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-012-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150817-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150817-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150817-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 
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0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-02  2-15081 7-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1 508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-0 12-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-0 12-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-1508 17-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-1508 17-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150817-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-1508 17-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150817-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1508 17-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-1508 17-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1508 17-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150817-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1508 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1508 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-1508 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1508 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1508 17-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 
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0010958 

FW-040-150817-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-1508 17-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-150817-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-150817-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-150817-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-150817-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-150817-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-150817-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-150817-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-150817-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-150817-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-150817-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-150817-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

[7440-23-5 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

(7440-50-8 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-48-4 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

J7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

(7439-89-6 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

[7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-1508 16-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 
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0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-02  2-150816-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-1 508 16-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1 508 16-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-1508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 
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0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-1508 16-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958  ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150816-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150816-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150816-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1508 16-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T02-SED01-150816-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150816-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1 508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150816-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-1508 16-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150816-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150816-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150816-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-0 12-1 508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

MW-020-150816-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 
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0010958 

ADW-022-150816-51  ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-1508 16-51  MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150816-51  MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-1508 16-51  MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1508 16-51  FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150816-51  NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1508 16-51  FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150816-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150816-51  MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150816-51  MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150816-51  NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150816-51  NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150816-51  NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150816-51  NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150816-51  NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150816-51  NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150816-51  NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150816-51  NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150816-51  NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150816-51  NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150816-51  NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-1508 16-51  FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150816-51  SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150816-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150816-51  SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150816-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150816-51  SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150816-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150816-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150816-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150816-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-1508 16-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150816-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-1508 16-51  SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150816-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150816-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150816-51  MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150816-51  MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150816-51  MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150816-51  MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150816-51  MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150816-51  MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150816-51  MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED02-150816-51  SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150816-51  MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 
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0010958 

T01-SED02-150816-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-1508 16-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150816-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-1508 16-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150816-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150816-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150816-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150816-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150816-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-02  2-15081 6-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-1508 16-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-02  2-15081 6-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-1508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-012-1508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-1508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-1508 16-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-1508 16-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150816-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150816-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-1508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-1508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-1508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-1508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-1508 16-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-0 12-1508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-1508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-1508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1 508 16-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-1508 16-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150816-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150816-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150816-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150816-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150816-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 
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0010958 

NSW-020-150816-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150816-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150816-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150816-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150816-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150816-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150816-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6010B  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-1508 15-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6010B  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

F W-040-1 508 15-5 1 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 
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0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-1508 15-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1508 15-51 

FW-040 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150815-51 

SED02 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB02  2-1508 15-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB02  2-1508 15-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6010B  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB02 1-1508 15-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB02 1-1508 15-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 
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0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB02 1-1508 15-51 

SB021 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB02 1-15081 5-51 

SB021 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB021-150815-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB02  3-15081 5-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB02 3-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB02 3-1508 15-51 

SB023 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6010B  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB02  2-1508 15-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB022-1508 15-51 

SB022 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB02  2-1508 15-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB022-150815-51 

SB022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TS  B-SB019-1508 15-51 

SB019 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB01 9-1508 15-51 

SB019 

6010B  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB01 9-1508 15-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 
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0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB019-150815-51 

SB019 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6010B  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB020-1508 15-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB020-1508 15-51 

SB020 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB020-1508 15-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB020-150815-51 

SB020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 
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0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-02  2-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-02  2-150815-51 

ADW-022 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-1508 15-51 

SED01 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-1508 15-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-70-2 
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0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6010B  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150815-51 

ADW-022 

6010B  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150815-51 

SED01 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-1508 15-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6010B  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB02 1-1508 15-51 

SB021 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB023-150815-51 

SB023 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 
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0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6010B  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150815-51 

MW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150815-51 

LVW-030 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1 508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB02 1-150815-51 

SB021 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-09-7 
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0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6010B  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-012-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-012-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-012-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-1508 15-51 

FW-012 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6010B  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150815-51 

LVW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150815-51 

NSW-020 

6020  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

1805226 


ED  000792  00000864-00191 


0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA03 1-1508 14-51 

SA031 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-5 1 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-5 1 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-5 1 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-1508 14-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-0 12-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1 508 14-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-1 508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-1508 14-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-0 12-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-0 12-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 
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0010958 

TSA-SA03 1-150814-51 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA03 1-1508 14-51 

SA031 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA030-1508 14-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-1508 14-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB007-1508 14-51 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 
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0010958 

ADW-022-150814-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-1508 14-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150814-52 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150814-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA026-1508 14-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA02  5-150814-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA02  5-150814-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA025-1508 14-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA02  5-150814-51 

SA025 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 
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0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA02  6-150814-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA026-1508 14-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA02  6-150814-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA025-150814-51 

SA025 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA02  8-150814-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA028-1508 14-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA028-1508 14-51 

SA028 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA02  8-150814-51 

SA028 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 
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0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA02  6-1508 14-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA028-1508 14-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA02  7-1508 14-51 

SA027 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA02  7-1508 14-51 

SA027 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA02  7-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA026-150814-51 

SA026 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA02  7-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA029-1508 14-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 
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0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA029-1508 14-51 

SA029 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-1508 14-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-1508 14-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-1508 14-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-1508 14-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA030-1508 14-51 

SA030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA030-1508 14-51 

SA030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA029-150814-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA029-1508 14-51 

SA029 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA030-150814-51 

SA030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

1805226 


ED  000792  00000864-00197 


0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA028-150814-51 

SA028 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA027-150814-51 

SA027 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA02  3-150814-51 

SA023 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA02  3-1508 14-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 
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0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA024-150814-51 

SA024 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA023-150814-51 

SA023 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB01 3-1508 14-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB016-150814-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB016-150814-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB01 6-150814-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB016-150814-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 
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0010958 

TSB-SB016-150814-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB01 6-150814-51 

SB016 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB01 6-150814-51 

SB016 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB01 6-150814-51 

SB016 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB016-150814-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB01 6-150814-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB016-150814-51 

SB016 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB01 6-150814-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB016-150814-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB01 6-150814-51 

SB016 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB016-150814-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB015-150814-51 

SB015 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB01 3-1508 14-51 

SB013 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 
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0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB01 2-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB01 2-150814-51 

SB012 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB01 2-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB01 2-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150814-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB01 2-1508 14-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TS  B-SB013-1508 14-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB01 3-150814-51 

SB013 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB01 6-1508 14-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB013-150814-51 

SB013 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 
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0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-1508 14-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150814-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB016-150814-51 

SB016 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 
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0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150814-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150814-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-1508 14-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

1805226 


ED  000792  00000864-00203 


0010958 

T01-SED01-150814-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-1508 14-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB01 7-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB01 7-150814-51 

SB017 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB01 7-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB01 8-150814-52 

SB018 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB01 7-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB014-150814-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB016-150814-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB016-150814-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB016-150814-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB016-150814-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB016-150814-51 

SB016 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB01 7-1508 14-51 

SB017 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB01 7-1508 14-51 

SB017 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB01 7-1508 14-51 

5B017 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB01 8-1508 14-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB017-150814-51 

SB017 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB01 8-1508 14-52 

SB018 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

5B018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 
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0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB01 8-150814-52 

SB018 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB016-150814-51 

SB016 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB018-150814-52 

SB018 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB018-150814-51 

SB018 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB007-1508 14-52 

SB007 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB008-1508 14-51 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB008-1508 14-51 

SB008 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB008-1508 14-51 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SBOO  7-150814-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 
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0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB007-1508 14-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

5B008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB008-1508 14-51 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-1508 14-5 1 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 
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0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1 508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB007-150814-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

5B007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB007-150814-51 

5B007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB007-1508 14-52 

SB007 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB01 1-1508 14-51 

SB011 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TS  B-SB010-1508 14-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 
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0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB01 1-1508 14-51 

SB011 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB010-150814-51 

SB010 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB009-1508 14-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB008-1508 14-51 

SB008 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB009-1508 14-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB014-1508 14-51 

SB014 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB009-150814-51 

SB009 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 
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0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB01 2-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB008-150814-51 

SB008 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

jsBOll 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB01 1-1508 14-51 

jsBOll 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

jSBOll 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-1508 14-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB01 1-150814-51 

SB011 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB008-150814-52 

SB008 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB012-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB01 2-1508 14-51 

SB012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB01 2-150814-51 

SB012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA009-1508 13-51 

SA009 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA009-150813-51 

SA009 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA009-150813-51 

SA009 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA009-150813-51 

5A009 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA009-150813-51 

SA009 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA009-150813-51 

SA009 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA010-1508 13-51 

SA010 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA009-150813-51 

SA009 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA009-150813-51 

SA009 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA010-150813-51 

SA010 

Metals 

7440-23-5 
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0010958 

TSA-SA010-150813-51  SA010 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA010-1508 13-51  SA010 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  SA009 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA010-1508 13-51  SA010 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  5A009 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA010-150813-51  SA010 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA010-150813-51  SA010 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA010-150813-51  SA010 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA014-150813-52  SA014 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA014-150813-52  SA014 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA014-150813-52  SA014 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA010-150813-51  SA010 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  SA009 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  SA009 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  SA009 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  SA009 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  SA009 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA014-150813-52  SA014 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  SA009 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA014-150813-52  SA014 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  SA009 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  SA009 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  SA009 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  SA009 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  SA009 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  SA009 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  SA009 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA009-150813-51  SA009 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA016-150813-51  SA016 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA014-150813-52  SA014 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA016-150813-51  SA016 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA01 6-150813-51  SA016 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA016-150813-51  SA016 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA01 6-1508 13-51  SA016 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA016-150813-51  SA016 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA01 6-150813-51  SA016 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA016-150813-51  SA016 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA01 6-150813-51  SA016 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA016-150813-51  SA016 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA01 6-150813-51  SA016 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA016-150813-51  SA016 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA01 6-1508 13-51  SA016 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA016-150813-51  SA016 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA01 6- 150813-51  SA016 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA016-150813-51  SA016 

Metals 

7439-89-6 
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0010958 

TSA-SA017-150813-51 

SA017 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA017-1508 13-51 

SA017 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA017-150813-51 

SA017 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA017-1508 13-51 

SA017 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA017-150813-51 

SA017 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA016-150813-51 

SA016 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA017-150813-51 

SA017 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA016-150813-51 

SA016 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA016-150813-51 

SA016 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA016-150813-51 

SA016 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA01 6-150813-51 

SA016 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA016-150813-51 

SA016 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA01 6-150813-51 

SA016 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA017-150813-51 

SA017 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA016-150813-51 

SA016 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA015-1508 13-51 

SA015 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA01 5-150813-51 

SA015 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA01 5-150813-51 

SA015 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA015-1508 13-51 

SA015 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA015-1508 13-51 

SA015 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA01 5- 150813-51 

SA015 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Metals 

7782-49-2 
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0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Vletals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA01 5-1508 13-51 

SA015 

Vletals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA015-150813-51 

SA015 

Vletals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA01 1-1508 13-51 

SA011 

Vletals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA012-150813-51 

SA012 

Vletals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA01 2-150813-51 

SA012 

Vletals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA012-150813-51 

SA012 

Vletals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA01 2-150813-51 

SA012 

Vletals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA011-150813-51 

SA011 

Vletals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Vletals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA011-150813-51 

SA011 

Vlercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Vletals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Vletals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Vletals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Vletals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Vletals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Vletals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Vletals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA012-150813-51 

SA012 

Vletals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA017-150813-51 

SA017 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Vletals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Vletals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Vletals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Vletals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Vletals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Vletals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Vletals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA012-150813-51 

SA012 

Vletals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA013-1508 13-51 

SA013 

Vletals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Vletals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Vletals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Vletals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Vletals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Vletals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Vletals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Vletals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA01 3-1508 13-51 

SA013 

Vletals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Vletals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA01 2- 150813-51 

SA012 

Vletals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA012-150813-51 

SA012 

Vletals 

7429-90-5 
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0010958 

TSA-SA012-150813-51 

SA012 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA01 2-1508 13-51 

SA012 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA012-150813-51 

SA012 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA01 2-1508 13-51 

SA012 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA012-150813-51 

SA012 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA01 2-150813-51 

SA012 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA012-150813-51 

SA012 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA01 2-150813-51 

SA012 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA012-150813-51 

SA012 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA01 2-150813-51 

SA012 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA012-150813-51 

SA012 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA012-150813-51 

SA012 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA012-150813-51 

SA012 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA01 2-150813-51 

SA012 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA012-150813-51 

SA012 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA012-150813-51 

SA012 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA014-1508 13-51 

SA014 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA014-1508 13-52 

SA014 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Metals 

7440-50-8 
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0010958 

TSA-SA014-150813-52 

SA014 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA014-1508 13-51 

SA014 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA010-150813-51 

SA010 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA014-1508 13-52 

SA014 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA010-150813-51 

SA010 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA010-150813-51 

SA010 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA010-150813-51 

SA010 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA010-150813-51 

SA010 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA010-150813-51 

SA010 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA010-150813-51 

SA010 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA010-150813-51 

SA010 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA010-150813-51 

SA010 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA010-150813-51 

SA010 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA010-150813-51 

SA010 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA010-150813-51 

SA010 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA014-150813-51 

SA014 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA010-150813-51 

SA010 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA01 1-150813-51 

SA011 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA010-150813-51 

SA010 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA010-1508 13-51 

SA010 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SBOO 1-150813-51 

SB001 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-1508 13-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-1508 13-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SBOO  1-1508 13-51 

SB001 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SBOO  1-150813-51 

SB001 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1 508 13-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 
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0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958  TSA-SA02  2-150813-52 

SA022 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150813-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7440-43-9 

0010958  [ 

TSA-SA022-1508 13-52 

SA022 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA02  2-150813-52 

SA022 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

1805226 


ED  000792  00000864-00215 


0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-1508 13-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-1508 13-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 
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0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150813-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-1508 13-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150813-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150813-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA019-1508 13-51 

SA019 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7782-49-2 
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0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA020-1508 13-51 

SA020 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA019-150813-51 

SA019 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA017-150813-51 

SA017 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA01 7-150813-51 

SA017 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA017-150813-51 

SA017 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA01 7-1508 13-51 

SA017 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA017-150813-51 

SA017 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA01 7-150813-51 

SA017 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA01 7-150813-51 

SA017 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA01 7-1508 13-51 

SA017 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA017-150813-51 

SA017 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA01 7-1508 13-51 

SA017 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA017-150813-51 

SA017 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA01 7-150813-51 

SA017 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA017-150813-51 

SA017 

Metals 

7439-95-4 
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0010958 

TSA-SA017-150813-51 

SA017 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA017-1508 13-51 

SA017 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA020-1508 13-51 

SA020 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA018-150813-51 

SA018 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA02  2-150813-51 

SA022 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA02 1-1508 13-51 

SA021 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA02  2-150813-51 

SA022 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA02  2-1508 13-52 

SA022 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA02  2-1508 13-52 

SA022 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA022-150813-52 

SA022 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA02  2-150813-51 

SA022 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7440-70-2 
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0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA02  2-1508 13-51 

SA022 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA02  2-150813-51 

SA022 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA022-150813-51 

SA022 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA021-150813-51 

SA021 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA02  2-150813-51 

SA022 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA017-150813-51 

SA017 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA020-150813-51 

SA020 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA02 1-1508 13-51 

SA021 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA02 1-150813-51 

SA021 

Metals 

7440-39-3 
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0010958 

TSA-SA021-150813-51 

SA021 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA003-1508 13-51 

SA003 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA003-150813-51 

SA003 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA00 1-150813-51 

SA001 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SAOO 1-150813-51 

SA001 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SAOO 1-150813-51 

SA001 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SAOO  1-150813-51 

SA001 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA001-1508 13-51 

SA001 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SAOO  1-150813-51 

SA001 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SAOO  1-150813-51 

SA001 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7439-98-7 
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0010958 

TSA-SA001-150813-51 

SA001 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA002-1508 13-51 

SA002 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA00 1-150813-51 

SA001 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SAOO 1-1508 13-51 

SA001 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SAOO 1-150813-51 

SA001 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SAOO  1-150813-51 

SA001 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SAOO  1-150813-51 

SA001 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SAOO  1-150813-51 

SA001 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SAOO  1-150813-51 

SA001 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SAOO  1-150813-51 

SA001 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA001-150813-51 

SA001 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA002-150813-51 

SA002 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA006-1508 13-51 

SA006 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA006-1508 13-51 

SA006 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7439-98-7 
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0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA006-1508 13-51 

SA006 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA007-1508 13-51 

SA007 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA006-150813-51 

SA006 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA004-1508 13-51 

SA004 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA00 1-150813-51 

SA001 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA005-1508 13-51 

SA005 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7440-39-3 
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0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA005- 1508 13-51 

SA005 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA005-1508 13-51 

SA005 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA004-150813-51 

SA004 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA005-150813-51 

SA005 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB005-1508 13-51 

SB005 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB004-150813-51 

SB004 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB004-150813-51 

SB004 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB004-150813-51 

SB004 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB004-150813-51 

SB004 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB004-150813-51 

SB004 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB005-150813-51 

SB005 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB005-150813-51 

SB005 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB005-150813-51 

SB005 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB004-150813-51 

SB004 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB005-150813-51 

SB005 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB005-150813-51 

SB005 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB005-150813-51 

SB005 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB005-150813-51 

SB005 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB005-150813-51 

SB005 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB005-150813-51 

SB005 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB005-150813-51 

SB005 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB004-1508 13-51 

SB004 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA00 1-150813-51 

SA001 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB004-1508 13-51 

SB004 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB004-150813-51 

SB004 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB004-1508 13-51 

SB004 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB004-150813-51 

SB004 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB004-1508 13-51 

SB004 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB004-150813-51 

SB004 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB004-1508 13-51 

SB004 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB004-150813-51 

SB004 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB004-1508 13-51 

SB004 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB004-150813-51 

SB004 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB004-150813-51 

SB004 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB004-150813-51 

SB004 

Metals 

7440-22-4 
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0010958 

TSB-SB004-150813-51  SB004 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB004-150813-51  SB004 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB004-150813-51  SB004 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB005-150813-51  SB005 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB004-150813-51  SB004 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB006-1508 13-51  SB006 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  5B006 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB005-150813-51  SB005 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB005-150813-51  SB005 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB005-150813-51  SB005 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB005-150813-51  SB005 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB005-150813-51  SB005 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB005-150813-51  SB005 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB005-150813-51  SB005 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB005-150813-51  SB005 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB005-150813-51  SB005 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB005-150813-51  SB005 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB006-1508 13-51  SB006 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB005-150813-51  SB005 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB006-1508 13-51  SB006 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB006-150813-51  SB006 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB003-150813-51  SB003 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB005-150813-51  SB005 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB002-150813-51  SB002 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB00 1-1508 13-51  SB001 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SBOO 1-150813-51  SB001 

Metals 

7440-43-9 
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0010958 

TSB-SB00 1-150813-51 

SB001 

Vletals 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SBOO 1-1508 13-51 

SB001 

Vletals 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SBOO 1-1508 13-51 

SB001 

Vletals 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SBOO  1-15081 3-51 

SB001 

Vletals 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Vletals 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Vlercury 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SBOO  1-150813-51 

SB001 

Vletals 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Vletals 

7439-89-6 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Vletals 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Vletals 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Vletals 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Vletals 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Vletals 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB004-1508 13-51 

SB004 

Vlercury 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB001-150813-51 

SB001 

Vletals 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SBOO  1-15081 3-51 

SB001 

Vletals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA001-150813-51 

SA001 

Vletals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA001-150813-51 

SA001 

Vletals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA001-150813-51 

SA001 

Vletals 

7782-49-2 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA001-150813-51 

SA001 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSA-SA013-150813-51 

SA013 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB001-150813-51 

SB001 

Vletals 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB001-150813-51 

SB001 

Vletals 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB001-150813-51 

SB001 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB001-150813-51 

SB001 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB001-150813-51 

SB001 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB001-150813-51 

SB001 

Vletals 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB001-150813-51 

SB001 

Vletals 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB001-150813-51 

SB001 

Vletals 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SBOO  1-150813-51 

SB001 

Vletals 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SBOO  1-1508 13-51 

SB001 

Vletals 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Vletals 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SBOO  1-15081 3-51 

SB001 

Vletals 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB003-1508 13-51 

SB003 

Vletals 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB003-1508 13-51 

SB003 

Vletals 

7440-41-7 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Vletals 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB003-1508 13-51 

SB003 

Vletals 

7440-47-3 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Vletals 

7440-48-4 

0010958 

TSB-SB003-1508 13-51 

SB003 

Vletals 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Vletals 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB002-1508 13-51 

SB002 

Vletals 

7440-70-2 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Vletals 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Vletals 

7440-36-0 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Vletals 

7440-02-0 
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0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Vletals 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSB-SB002-1508 13-51 

SB002 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

TSB-SB003-150813-51 

SB003 

Metals 

7439-89-6 

0010958 

TSA-SA001-150813-51 

SA001 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSB-SB002-150813-51 

SB002 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-1 508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Vletals 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 
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0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA008-1508 13-51 

SA008 

Metals 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7440-02-0 

0010958 

TSA-SA008-1508 13-51 

SA008 

Metals 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7439-95-4 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7439-92-1 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Mercury 

7439-97-6 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7440-48-4 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-1508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-012-1508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-1508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-1508 13-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-012-1508 13-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-012-1508 13-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-012-1508 13-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-012-1508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-1508 13-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-1508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-1508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-012-1508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-012-1508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-012-1508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

TSB-SB00 1-150813-51 

SB001 

Metals 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1 508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-1508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-1 508 13-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7440-41-7 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7440-39-3 

0010958 

TSA-SA007-1508 13-51 

SA007 

Metals 

7440-38-2 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7440-36-0 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7440-70-2 
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0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-1508 13-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-1508 13-51 

FW-012 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1 508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-0 12-1 508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1508 13-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA007-150813-51 

SA007 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150813-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7439-96-5 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7440-23-5 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7440-28-0 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7440-62-2 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7440-22-4 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

TSA-SA008-150813-51 

SA008 

Metals 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150813-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 
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0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-0 12-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-0 12-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-0 12-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-0 12-1508 12-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

FW-012-1508 12-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-012-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-0 12-1508 12-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-201508 12-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 
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0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-02  2-15081 2-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1 508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1508 12-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-0 12-1508 12-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-0 12-1508 12-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-0 12-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-1508 12-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-1508 12-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150812-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150812-52  SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

1805226 


ED  000792  00000864-00231 


0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-1508 12-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-1508 12-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150812-52 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 
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0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-02  2-15081 2-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150812-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150812-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-201508 12-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-201508 12-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 
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0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040  6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020  [7471 A Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01  6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020  6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 
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0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-1508 12-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-1508 12-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150812-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150812-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150812-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

NSW-020-150812-52 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED01-1508 12-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150812-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-20150812-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

MW-020-1508 11-51 

MW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-1508 11-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 
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0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-02  2-15081 1-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150811-51 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 
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0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED02-1508 11-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-020-150811-51 

LVW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 
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0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

MW-020-1508 11-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958  T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

LVW-030-150811-51 

LVW-030 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958  T01-SED01-150811-51 

SED01 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 
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0010958 

T01-SED01-150811-51 

SED01 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1 508 11-51 

FW-012 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-0 12-150811-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-0 12-1508 11-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

FW-0 12-1508 11-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-0 12-1508 11-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

FW-0 12-1508 11-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-1508 11-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

FW-0 12-1508 11-51 

FW-012 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

FW-012-1508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

MW-020-150811-51 

MW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-0 12-1508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 

0010958 

FW-0 12-1 508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 
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0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-0 12-1508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

T01-SED02-150811-51 

SED02 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

FW-040-1508 11-51 

FW-040 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-0 12-1508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 

0010958 

FW-0 12-1508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

FW-012-1508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

FW-012-1508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

FW-012-1508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

FW-012-1508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

FW-012-1508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

FW-012-1508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

FW-012-1508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

FW-012-1508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

FW-012-1508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

NSW-020-150811-51 

NSW-020 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

FW-0 12-1508 11-51 

FW-012 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-98-7 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-96-5 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7439-92-1 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-50-8 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

7471A  Mercury  (CVAA) 

7439-97-6 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-23-5 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-09-7 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-89-6 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-02-0 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-43-9 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7440-70-2 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7439-95-4 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7782-49-2 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-22-4 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-28-0 
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0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-62-2 

0010958 

ADW-02  2-1508 10-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-66-6 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-36-0 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-38-2 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-41-7 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-47-3 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-48-4 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6010C  Metals  (ICP) 

7429-90-5 

0010958 

ADW-022-150810-15 

ADW-022 

6020A  Metals  (ICP/MS) 

7440-39-3 
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Total  Or  Disolved 

Result 

Result_Units 

Detected 

Result_Qualifier 

SampleDate 

Zinc 

T 

68mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Vanadium 

T 

21mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Aluminum 

T 

9900mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Calcium 

T 

7100mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.68mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.21mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Chromium 

T 

7.2mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.6mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.23 

mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Nickel 

T 

7.4mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Selenium 

T 

0.19mg/Kg 

N 

U 

21-Sep-15 

Silver 

T 

0.081 

mg/Kg 

Y 

J- 

21-Sep-15 

Magnesium 

T 

2700mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Vanadium 

T 

16 

mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Sodium 

T 

270mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Antimony 

T 

0.036 

mg/Kg 

Y 

J- 

21-Sep-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Barium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Lead 

T 

15 

mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Manganese 

T 

350  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Mercury 

T 

0.02 

mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Selenium 

T 

0.15 

mg/Kg 

N 

u 

21-Sep-15 

Silver 

T 

0.055 

mg/Kg 

Y 

J- 

21-Sep-15 

Magnesium 

T 

3100mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Thallium 

T 

0.15 

mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Nickel 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Lead 

T 

14  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Mercury 

T 

0.022  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Mercury 

T 

0.02 

mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Mercury 

T 

0.016mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Manganese 

T 

380  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Lead 

T 

21  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Barium 

T 

330  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Antimony 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J- 

21-Sep-15 

Zinc 

T 

140  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Potassium 

T 

1700  mg/Kg 

Y 

J+ 

21-Sep-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

u 

21-Sep-15 

Zinc 

T 

68  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.35  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 
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Cobalt 

T 

5 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Chromium 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.52  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Calcium 

T 

8800 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Aluminum 

T 

7800 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

J + 

21-Sep-15 

Magnesium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Silver 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

J- 

21-Sep-15 

Manganese 

T 

340  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Magnesium 

T 

550  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Iron 

T 

3700  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Magnesium 

T 

2600 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Potassium 

T 

1900  mg/Kg 

Y 

J+ 

21-Sep-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Calcium 

T 

8400  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Barium 

T 

210  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.66  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Aluminum 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Calcium 

T 

2400  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Nickel 

T 

6.7  mg/Kg  Y 

21-Sep-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

U 

21-Sep-15 

Silver 

T 

0.095  mg/Kg  Y 

J- 

21-Sep-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Zinc 

T 

65  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Sodium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Antimony 

T 

0.02  mg/Kg 

N 

UJ 

21-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Chromium 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Zinc 

T 

19  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Sodium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

J 21-Sep-15 

Antimony 

T 

0.016  mg/Kg 

N 

UJ 

21-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Mercury 

T 

0.014mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0072  mg/Kg 

N 

UJ 

21-Sep-15 
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Manganese 

T 

190mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Lead 

T 

5.9mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Copper 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Potassium 

T 

460  mg/Kg 

Y 

J+ 

21-Sep-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Potassium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

J+ 

21-Sep-15 

Vanadium 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Thallium 

T 

0.038  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Silver 

T 

0.024  mg/Kg 

N 

UJ 

21-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16mg/Kg 

N 

U 

21-Sep-15 

Nickel 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Cobalt 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Chromium 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.029mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Antimony 

T 

0.02  mg/Kg 

Y 

J- 

21-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Aluminum 

T 

8200  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Potassium 

T 

630  mg/Kg 

Y 

J+ 

21-Sep-15 

Magnesium 

T 

8 10  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Iron 

T 

5300 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Mercury 

T 

0.018  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Manganese 

T 

260  mg/Kg  Y 

21-Sep-15 

Lead 

T 

10  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Copper 

T 

9.4  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Barium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.4  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Antimony 

T 

0.055  mg/Kg 

Y 

J- 

21-Sep-15 

Calcium 

T 

2500 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Zinc 

T 

41  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Barium 

T 

460  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Thallium 

T 

0.13mg/Kg  Y 

21-Sep-15 

Silver 

T 

0.079  mg/Kg  Y 

J- 

21-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

21-Sep-15 

Nickel 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Chromium 

T 

6.2  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Calcium 

T 

5200  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 
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Sodium 

T 

270mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Sodium 

T 

150mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.89mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.16mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Chromium 

T 

9.5mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Manganese 

T 

400mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Nickel 

T 

9.2  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0072  mg/Kg 

N 

UJ 

21-Sep-15 

Manganese 

T 

150  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Lead 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Copper 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Aluminum 

T 

3100 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Antimony 

;T 

0.017mg/Kg 

Y 

J- 

21-Sep-15 

Barium 

fT 

180  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Zinc 

T 

14  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Vanadium 

jT 

8.7  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Thallium 

T 

0.05  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Silver 

T 

0.023  mg/Kg 

N 

UJ 

21-Sep-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

21-Sep-15 

Nickel 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Cobalt 

F 

2.2  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Chromium 

T 

3.3  mg/Kg 

v 

21-Sep-15 

Cadmium 

fT 

0.028  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.26mg/Kg 

v 

21-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Lead 

T 

11  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Magnesium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Manganese 

T 

320  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Molybdenum 

fr 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Nickel 

F 

7.7  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Selenium 

fr 

0.19  mg/Kg 

N 

U 

21-Sep-15 

Silver 

fT 

0.049  mg/Kg 

Y 

J- 

21-Sep-15 

Thallium 

F 

0.14  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Potassium 

T 

1900 mg/Kg 

Y 

J+ 

21-Sep-15 

Sodium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Antimony 

T 

0.019  mg/Kg 

N 

UJ 

21-Sep-15 

Chromium 

T 

7.2  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Copper 

T 

11  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Zinc 

T 

43  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Mercury 

T 

0.014mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 
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Beryllium 

T 

0.57  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Calcium 

T 

6200mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Aluminum 

T 

10000 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

J + 

21-Sep-15 

Magnesium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Calcium 

T 

6200 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Aluminum 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Antimony 

T 

0.017  mg/Kg 

N 

UJ 

21-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.56  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.093  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Chromium 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.9  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Manganese 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Nickel 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

21-Sep-15 

Silver 

T 

0.034  mg/Kg 

Y 

J- 

21-Sep-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cobalt 

T 

6 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Sodium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Copper 

T 

9 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Lead 

T 

9.8  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Zinc 

T 

43  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0091  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Calcium 

T 

6300  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Magnesium 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Aluminum 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.71  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

J+ 

21-Sep-15 

Magnesium 

T 

2500 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.6  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Potassium 

T 

1700  mg/Kg 

Y 

J+ 

21-Sep-15 

Aluminum 

T 

9300  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Calcium 

T 

9100 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.63  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.26mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 
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Chromium 

T 

6.3mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Copper 

T 

13mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Antimony 

T 

0.021  mg/Kg 

N 

UJ 

21-Sep-15 

Manganese 

T 

380  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Zinc 

T 

71  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

J 

21-Sep-15 

Silver 

T 

0.094  mg/Kg 

Y 

J- 

21-Sep-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

N 

U 

21-Sep-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

21-Sep-15 

Chromium 

T 

7 mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Lead 

T 

12  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Manganese 

T 

330  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Zinc 

T 

57  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Aluminum 

T 

2900  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.59  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0072  mg/Kg 

N 

u 

20-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

u 

20-Sep-15 

Nickel 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Iron 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Sodium 

T 

210mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Magnesium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Calcium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Magnesium 

T 

4100 mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Calcium 

T 

4600 mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Silver 

T 

0.086  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

u 

20-Sep-15 

Nickel 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.65  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 
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Antimony 

T 

0.28mg/Kg 

Y 

UJB 

20-Sep-15 

Sodium 

T 

570mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Potassium 

T 

2600mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Calcium 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Iron 

T 

19000 mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Iron 

T 

4900 mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

20-Sep-15 

Nickel 

T 

2.6  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.022  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.24mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Antimony 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

UJB 

20-Sep-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Potassium 

T 

590  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Magnesium 

T 

730  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Silver 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Nickel 

T 

8.8mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Aluminum 

T 

17000  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Calcium 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Iron 

T 

19000  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Magnesium 

T 

4200 mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Potassium 

T 

2700 mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Sodium 

T 

380  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Antimony 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

UJB 

20-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.87  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Iron 

T 

18000  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.34  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Magnesium 

T 

3000 mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Selenium 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Silver 

T 

0.14mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Chromium 

T 

8.8  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Copper 

T 

16  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Lead 

T 

19  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Manganese 

T 

470  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.33  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Zinc 

T 

48  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Aluminum 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0085  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Zinc 

T 

170  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Manganese 

T 

470  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 
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Lead 

T 

25  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Copper 

T 

21  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Barium 

T 

440  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Calcium 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Aluminum 

T 

8900  mg/Kg 

Y J 

20-Sep-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y J 

20-Sep-15 

Nickel 

T 

6 mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.37  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Chromium 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.45  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.57  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Antimony 

T 

0.24mg/Kg 

Y 

UJB 

20-Sep-15 

Sodium 

T 

170mg/Kg 

Y 

[j 

20-Sep-15 

Potassium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Calcium 

T 

9000 mg/Kg 

Y 

[J- 

20-Sep-15 

Aluminum 

T 

17000  mg/Kg 

Y 

U 

20-Sep-15 

Silver 

T 

0.077  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

[J 

20-Sep-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

jj 

20-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.62  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Sodium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

j 

20-Sep-15 

Potassium 

T 

1900 mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

j 

20-Sep-15 

Chromium 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Aluminum 

T 

7700  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Calcium 

T 

3800 mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Iron 

T 

9400  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Magnesium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Sodium 

T 

230  mg/Kg 

Y J 

20-Sep-15 

Barium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.56  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.085  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Magnesium 

T 

2700 mg/Kg 

Y 

u- 

20-Sep-15 

Thallium 

T 

0.042  mg/Kg 

Y 

u 

20-Sep-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

[j 

20-Sep-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

V J 

20-Sep-15 

Zinc 

T 

71  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 
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Thallium 

T 

0.14mg/Kg 

V 

20-Sep-15 

Manganese 

T 

350mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Lead 

T 

15mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0086  mg/Kg 

N 

U 

20-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Vanadium 

T 

9.3  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Nickel 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Manganese 

T 

150  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Lead 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Copper 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Cobalt 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Chromium 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Barium 

T 

600  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.6mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Silver 

T 

0.028  mg/Kg 

N 

U 

20-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Zinc 

T 

14  mg/Kg 

Y 

J - 

20-Sep-15 

Thallium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Silver 

T 

0.037  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.6  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Chromium 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Cobalt 

T 

5 mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Copper 

T 

9.2  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Lead 

T 

10  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Manganese 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Manganese 

T 

270  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0089  mg/Kg 

N 

u 

20-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Mercury 

T 

0.012  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Zinc 

T 

84  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Manganese 

T 

350  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Lead 

T 

18  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Chromium 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Silver 

T 

0.04mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0084  mg/Kg 

N 

u 

20-Sep-15 

Barium 

T 

210  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

u 

20-Sep-15 

Silver 

T 

0.027  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 
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Arsenic 

T 

2.5mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Chromium 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.5mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Copper 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Lead 

T 

10  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Thallium 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16mg/Kg 

N 

U 

20-Sep-15 

Zinc 

T 

41  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Nickel 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Aluminum 

T 

8500  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Calcium 

T 

4900  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Magnesium 

T 

2200  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Sodium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.59  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Cadmium 

fr 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Molybdenum 

fr 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Vanadium 

fr 

12  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Silver 

T 

0.024  mg/Kg 

N 

U 

20-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0074  mg/Kg 

N 

u 

20-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.88  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Potassium 

T 

1900 mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Magnesium 

T 

2600  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Calcium 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Aluminum 

fr 

11000 mg/Kg 

Y J 

20-Sep-15 

Molybdenum 

'j 

0.29  mg/Kg 

Y J 

20-Sep-15 

Selenium 

fr 

0.16mg/Kg 

N 

u 

20-Sep-15 

Nickel 

T 

9.3  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Barium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Barium 

fr 

190  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Vanadium 

fr 

20  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Cobalt 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Copper 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Lead 

T 

4 mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Manganese 

T 

170  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Thallium 

T 

0.04  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Vanadium 

T 

6 mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Zinc 

T 

14  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Nickel 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Zinc 

T 

120  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 
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Aluminum 

T 

2400mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Calcium 

T 

2500mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Iron 

T 

3500mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Magnesium 

T 

600mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Potassium 

T 

480mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Sodium 

T 

200mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Antimony 

T 

0.24mg/Kg 

Y 

UJB 

20-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.18mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.027  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.51  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Mercury 

T 

0.02  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Chromium 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Vanadium 

T 

21  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Manganese 

T 

540  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Lead 

T 

27  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Copper 

T 

21  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Chromium 

T 

8.4mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Arsenic 

T 

4 mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Silver 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Selenium 

T 

0.33  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Mercury 

T 

0.012  mg/Kg 

Y 

J 

20-Sep-15 

Zinc 

T 

86  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

20-Sep-15 

Zinc 

T 

32  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.046  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.34  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Sodium 

T 

310mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Aluminum 

T 

4600 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Potassium 

T 

800  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Magnesium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Iron 

T 

6800 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Calcium 

T 

3700  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Thallium 

T 

0.094  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Silver 

T 

0.027  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0085  mg/Kg 

N 

U 

17-Sep-15 

Nickel 

T 

4 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Lead 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Copper 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Cobalt 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 
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Cadmium 

T 

0.068  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.5mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Nickel 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Mercury 

T 

0.009  mg/Kg 

N 

U 

17-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

u 

17-Sep-15 

Thallium 

T 

0.075  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Aluminum 

T 

6800 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Vanadium 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Aluminum 

T 

7500 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Chromium 

T 

7.2  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Nickel 

T 

7.8  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.75  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Sodium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Chromium 

T 

3.8mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Vanadium 

T 

9.1  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Silver 

T 

0.035  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

17-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0079  mg/Kg 

N 

u 

17-Sep-15 

Zinc 

T 

20  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Manganese 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Lead 

T 

5.4mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Copper 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cobalt 

T 

3.2mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.4mg/Kg  Y 

17-Sep-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Aluminum 

T 

6100  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Silver 

T 

0.042  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

17-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0079  mg/Kg 

N 

u 

17-Sep-15 

Zinc 

T 

35  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Lead 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.085  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Iron 

T 

9600 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Copper 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Magnesium 

T 

1700  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.6  mg/Kg  Y 

17-Sep-15 
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Nickel 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Manganese 

T 

230mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Chromium 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.53  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Barium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Potassium 

T 

1100  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Magnesium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Calcium 

T 

4200 mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0083  mg/Kg 

N 

U 

17-Sep-15 

Manganese 

T 

210  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Aluminum 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Potassium 

T 

430  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Magnesium 

T 

630  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Magnesium 

T 

2200  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Iron 

T 

3900 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Calcium 

T 

3900  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Calcium 

T 

4000  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

u 

17-Sep-15 

Magnesium 

T 

3200  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Zinc 

T 

63  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Lead 

T 

14  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Chromium 

T 

5 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.47 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Barium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Sodium 

T 

170mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Potassium 

T 

950  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Silver 

T 

0.044  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Calcium 

T 

7200 mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Chromium 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.63  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 
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Sodium 

T 

130mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Aluminum 

T 

8300mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Potassium 

T 

1400mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Nickel 

T 

7.2mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Manganese 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Zinc 

T 

18  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0085  mg/Kg 

N 

U 

17-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

17-Sep-15 

Silver 

T 

0.027  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Thallium 

T 

0.036  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Manganese 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Chromium 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Magnesium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

17-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.038  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Nickel 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Copper 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.6  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Chromium 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cobalt 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Lead 

T 

4 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Silver 

T 

0.086  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Antimony 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Mercury 

T 

0.044  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Zinc 

T 

73  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Manganese 

T 

390  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Barium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Silver 

T 

0.076  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

17-Sep-15 

Zinc 

T 

71  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Manganese 

T 

380  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 
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Beryllium 

T 

0.54mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Zinc 

T 

74mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Manganese 

T 

390mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Lead 

T 

19mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.9mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Nickel 

T 

8.8mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Chromium 

T 

8.2mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Barium 

T 

180mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Arsenic 

:T 

3.7  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Selenium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Silver 

T 

0.26mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.92  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Sodium 

T 

430mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Potassium 

fr 

1800 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Magnesium 

T 

3100 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Calcium 

T 

7700 mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Sodium 

fr 

220  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Potassium 

[T 

1200  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Antimony 

fr 

0.11  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Manganese 

fr 

250  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Silver 

T 

0.064  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Selenium 

fr 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

17-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0074  mg/Kg 

N 

U 

17-Sep-15 

Zinc 

fr 

37  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Lead 

fr 

10  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Arsenic 

fr 

2.7  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Copper 

r 

9.3  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Mercury 

fr 

0.0086  mg/Kg 

N 

u 

17-Sep-15 

Molybdenum 

fr 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Calcium 

T 

8100 mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Chromium 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.56  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Barium 

fr 

260  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 
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Magnesium 

T 

2300mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Calcium 

T 

5900mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Nickel 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.64  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Chromium 

T 

4.1  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Barium 

T 

500mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Calcium 

T 

4200 mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Aluminum 

T 

7400 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Antimony 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Copper 

T 

19  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.5  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Calcium 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Magnesium 

T 

1900 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Aluminum 

T 

7700 mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.38  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Lead 

T 

27  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Silver 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Sep-15 

Nickel 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0089  mg/Kg 

N 

U 

17-Sep-15 

Nickel 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg  Y 

17-Sep-15 

Selenium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

J 

17-Sep-15 

Zinc 

T 

190  mg/Kg  Y 

17-Sep-15 

Thallium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Manganese 

T 

550  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

17-Sep-15 

Zinc 

T 

330  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0079  mg/Kg 

N 

u 

16-Sep-15 

Aluminum 

T 

8500 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Zinc 

T 

64  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Silver 

T 

0.068  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Chromium 

T 

6 mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Vanadium 

T 

19  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.67  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 
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Copper 

Manganese 

T 

31mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

T 

270mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Lead 

T 

50mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.56mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Manganese 

T 

810mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Silver 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Thallium 

T 

0.2mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0073  mg/Kg 

N 

U 

16-Sep-15 

Sodium 

T 

260  mg/Kg  Y 

J 

16-Sep-15 

Calcium 

T 

3100 mg/Kg  Y 

J- 

16-Sep-15 

Aluminum 

T 

4700  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Zinc 

T 

49  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Silver 

T 

0.027  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0081  mg/Kg 

N 

U 

16-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0094  mg/Kg 

N 

U 

16-Sep-15 

Vanadium 

T 

14mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Calcium 

T 

6500 mg/Kg 

Y 

J- 

16-Sep-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Potassium 

T 

1400  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Nickel 

T 

8.6  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Barium 

T 

330  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Nickel 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

u 

16-Sep-15 

Antimony 

T 

0.022mg/Kg 

Y 

J- 

16-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.6  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Barium 

T 

190mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Chromium 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Copper 

T 

11  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Manganese 

T 

360  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Antimony 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J- 

16-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Calcium 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

J- 

16-Sep-15 

Aluminum 

T 

10000 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Mercury 

T 

0.008  mg/Kg 

N 

u 

16-Sep-15 

Zinc 

T 

70  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Potassium 

T 

1900 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Sodium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

j 

16-Sep-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

u 

16-Sep-15 
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Copper 

T 

llmg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Silver 

T 

0.057  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Lead 

T 

14mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Barium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Selenium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Silver 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Manganese 

T 

430  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Magnesium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Barium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0091  mg/Kg 

N 

U 

16-Sep-15 

Antimony 

T 

0.097  mg/Kg 

Y 

J- 

16-Sep-15 

Nickel 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.75  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Chromium 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Magnesium 

T 

1900  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Iron 

T 

8100 mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Calcium 

T 

5800 mg/Kg 

Y 

J- 

16-Sep-15 

Calcium 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

J- 

16-Sep-15 

Chromium 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Magnesium 

T 

3100 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.86  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.91  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.9  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Selenium 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Iron 

T 

6700  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Iron 

T 

16000 mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Copper 

T 

9.9  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Aluminum 

T 

6200 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Zinc 

T 

57  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Vanadium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 
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Thallium 

T 

O.llmg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Silver 

T 

0.065  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.54mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Lead 

T 

12  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Chromium 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Barium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.4  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

16-Sep-15 

Nickel 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Manganese 

T 

340  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

u 

16-Sep-15 

Silver 

T 

0.057  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Lead 

T 

6 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Silver 

T 

0.023  mg/Kg 

N 

u 

16-Sep-15 

Copper 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

u 

16-Sep-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0087  mg/Kg 

N 

u 

16-Sep-15 

Zinc 

T 

21  mg/Kg  Y 

16-Sep-15 

Nickel 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Thallium 

T 

0.042  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Copper 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Silver 

T 

0.023  mg/Kg 

N 

u 

16-Sep-15 

Manganese 

T 

220  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Lead 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Manganese 

T 

270  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Lead 

T 

11  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

16-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.18mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Vanadium 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Calcium 

T 

2800  mg/Kg 

Y 

J- 

16-Sep-15 

Nickel 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Potassium 

T 

820  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Barium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.39  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.038  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Chromium 

T 

4 mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.092  mg/Kg 

Y 

J 

16-Sep-15 

Nickel 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cobalt 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Aluminum 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 
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Cobalt 

T 

4.6mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Iron 

T 

3800mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Magnesium 

T 

730mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Potassium 

T 

530mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Magnesium 

T 

1400mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Zinc 

T 

76  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Manganese 

T 

200  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Copper 

T 

11  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Potassium 

T 

970  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Barium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.46  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.07  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Chromium 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Nickel 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Iron 

T 

8100 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Calcium 

T 

3700 mg/Kg 

Y 

J- 

16-Sep-15 

Cobalt 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Lead 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Copper 

T 

6.2  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

16-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0083  mg/Kg 

N 

U 

16-Sep-15 

Zinc 

T 

30  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Vanadium 

T 

9.3  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Thallium 

T 

0.084  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Iron 

T 

9200 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.4mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Nickel 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Chromium 

T 

5.1  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.53  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Magnesium 

T 

1700  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Magnesium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Sodium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Calcium 

T 

4800 mg/Kg 

Y 

J- 

16-Sep-15 

Aluminum 

T 

6900 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 
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Manganese 

T 

200mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Thallium 

T 

0.07  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Vanadium 

T 

8.7  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Zinc 

T 

24  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0082  mg/Kg 

N 

U 

16-Sep-15 

Aluminum 

T 

5700 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Lead 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Calcium 

T 

3100mg/Kg 

Y 

J- 

16-Sep-15 

Iron 

T 

5300 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Magnesium 

T 

950mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Potassium 

T 

650mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.26mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.026mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Nickel 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Antimony 

T 

0.016  mg/Kg 

Y 

J- 

16-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Chromium 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Barium 

T 

440  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Aluminum 

T 

3200  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Silver 

T 

0.024  mg/Kg 

N 

U 

16-Sep-15 

Copper 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

16-Sep-15 

Manganese 

T 

170mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Thallium 

T 

0.056  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Vanadium 

T 

8.9mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Zinc 

T 

17  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0082  mg/Kg 

N 

u 

16-Sep-15 

Barium 

T 

76  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cobalt 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Chromium 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cobalt 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Antimony 

T 

0.039  mg/Kg 

Y 

J- 

16-Sep-15 

Aluminum 

T 

8700  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Potassium 

T 

1400  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Calcium 

T 

5100 mg/Kg 

Y 

J- 

16-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.64  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Sodium 

T 

390  mg/Kg 

Y 

16-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 
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Vanadium 

T 

13mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y J 

15-Sep-15 

Silver 

T 

0.036  mg/Kg 

Y J 

15-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

15-Sep-15 

Calcium 

T 

4900 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Chromium 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Nickel 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Copper 

T 

2.6mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.087  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Cobalt 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.031  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Aluminum 

T 

9000 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.8  mg/Kg  Y 

15-Sep-15 

Thallium 

T 

0.095  mg/Kg  Y 

J 

15-Sep-15 

Silver 

T 

0.045  mg/Kg  Y 

J 

15-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

15-Sep-15 

Manganese 

T 

210  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Lead 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Copper 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Cobalt 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Zinc 

T 

65  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.48  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Vanadium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Nickel 

T 

5.1  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Zinc 

T 

32  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Manganese 

T 

160  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0097  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Magnesium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Chromium 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Copper 

T 

8.4mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Sep-15 

Sodium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Barium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Nickel 

T 

6 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.56  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 
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Calcium 

T 

4700mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Lead 

T 

8.6mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Manganese 

T 

250mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

15-Sep-15 

Silver 

T 

0.034  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Zinc 

T 

37  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Mercury 

T 

0.012  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.087  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Chromium 

T 

5.4mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Potassium 

T 

1000 mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Sep-15 

Aluminum 

fr 

6200  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Copper 

T 

9.4  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Cobalt 

fr 

4.9  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Cobalt 

;T 

5 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.59  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Barium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.4  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Magnesium 

T 

2200  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Sodium 

fr 

150  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Magnesium 

fr 

1800 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Sodium 

T 

79  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Iron 

(r 

8500  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Calcium 

fr 

3900  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Sep-15 

Sodium 

T 

340  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Barium 

fr 

140  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Manganese 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Aluminum 

T 

7600 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Calcium 

T 

8900  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Iron 

fr 

14000  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Magnesium 

T 

2700 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Potassium 

T 

1700  mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Sep-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Antimony 

T 

0.089  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Lead 

T 

35  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Barium 

T 

440  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Aluminum 

T 

16000  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.74mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 
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Potassium 

T 

510mg/Kg 

Y 

J + 

15-Sep-15 

Chromium 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Manganese 

T 

330mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Chromium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Aluminum 

T 

9400 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Calcium 

T 

8400 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Nickel 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Barium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Potassium 

T 

980  mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Sep-15 

Silver 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Lead 

T 

21  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Copper 

T 

21  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Cobalt 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Beryllium 

T 

1.2  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Selenium 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Aluminum 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Manganese 

T 

530  mg/Kg  Y 

15-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.41  mg/Kg  Y 

15-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Antimony 

T 

0.028  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Sodium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Potassium 

T 

2600 mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Sep-15 

Magnesium 

T 

4400  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Iron 

T 

17000 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Calcium 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Potassium 

T 

1600 mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Lead 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Copper 

T 

23  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0084  mg/Kg 

N 

U 

15-Sep-15 

Zinc 

T 

14  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Vanadium 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Thallium 

T 

0.038  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Silver 

T 

0.023  mg/Kg 

N 

u 

15-Sep-15 

Aluminum 

T 

5900 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Nickel 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Calcium 

T 

4100  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Manganese 

T 

5 20  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.42  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Selenium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Silver 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 
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Thallium 

T 

0.18mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Zinc 

T 

190mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Mercury 

T 

0.019  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

15-Sep-15 

Lead 

T 

11  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Magnesium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Barium 

T 

230mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Nickel 

fT 

4.9  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Beryllium 

jT 

0.41  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Chromium 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Copper 

fr 

9.2  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Magnesium 

fr 

2700 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Manganese 

T 

250  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

15-Sep-15 

Silver 

T 

0.057  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Thallium 

It 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Vanadium 

jr 

10  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Zinc 

45  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Mercury 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Iron 

fr 

8200  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Cobalt 

(r 

3.9  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Antimony 

T 

0.066  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Nickel 

T 

6.5  mg/Kg 

15-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Copper 

fr 

11  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Chromium 

fr 

6.1  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Beryllium 

fr 

0.68  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Barium 

It 

200  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Selenium 

fr 

0.16mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Zinc 

T 

19  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Vanadium 

fr 

14  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Sodium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

J + 

15-Sep-15 

Magnesium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Nickel 

T 

11  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Calcium 

fr 

5200 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Lead 

fr 

9.4  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0077  mg/Kg 

N 

u 

15-Sep-15 
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Lead 

T 

14mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18mg/Kg 

N 

U 

15-Sep-15 

Magnesium 

T 

740mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Iron 

T 

3600mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Calcium 

T 

2200mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Aluminum 

T 

2500mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Chromium 

T 

2mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Mercury 

T 

0.014  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Zinc 

T 

45mg/Kg 

y 

15-Sep-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Silver 

T 

0.077  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Silver 

T 

0.047  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Manganese 

T 

350  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Copper 

T 

9.2  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Chromium 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Mercury 

T 

0.045  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Zinc 

T 

63  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Aluminum 

T 

7800  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Thallium 

T 

0.093  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Aluminum 

T 

3600  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.49  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Thallium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Vanadium 

T 

21  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Zinc 

T 

94  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Mercury 

T 

0.024mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Nickel 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Iron 

T 

9700 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Vanadium 

T 

7.6mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Chromium 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Calcium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Iron 

T 

5000 mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Magnesium 

T 

980  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16mg/Kg 

N 

U 

15-Sep-15 

Cobalt 

T 

2.4  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.042  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Lead 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Potassium 

T 

670  mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Sep-15 

Copper 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Nickel 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 
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Beryllium 

T 

0.26mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Silver 

T 

0.025  mg/Kg 

N 

U 

15-Sep-15 

Manganese 

T 

210mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Thallium 

T 

0.056  mg/Kg 

Y J 

15-Sep-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

15-Sep-15 

Sodium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

[j 

15-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J 

15-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Vanadium 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Silver 

T 

0.029  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Sep-15 

Thallium 

T 

0.026  mg/Kg 

Y J 

14-Sep-15 

Chromium 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.02  mg/Kg 

Y y 

14-Sep-15 

Sodium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Zinc 

T 

15  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.6  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Manganese 

T 

280  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Lead 

T 

11  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Copper 

T 

9.7  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

v 

14-Sep-15 

Magnesium 

T 

2100  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Aluminum 

T 

7300  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.097  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Calcium 

T 

4500  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Calcium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Copper 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Cobalt 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.03  mg/Kg 

Y 

y 

14-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Antimony 

T 

0.26mg/Kg 

Y 

UJB 

14-Sep-15 

Nickel 

T 

7.6  mg/Kg 

Y J+ 

14-Sep-15 

Potassium 

T 

420  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

iU 

14-Sep-15 

Aluminum 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Magnesium 

T 

600  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Iron 

T 

4100  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Magnesium 

T 

3100  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y J 

14-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0088  mg/Kg 

N 

u 

14-Sep-15 

Nickel 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

J+ 

14-Sep-15 
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Barium 

T 

320mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.6mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0084  mg/Kg 

N 

U 

14-Sep-15 

Nickel 

T 

2.5 

mg/Kg 

Y 

J+ 

14-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Lead 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Manganese 

T 

110  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Zinc 

T 

11  mg/Kg 

Y 

J+ 

14-Sep-15 

Vanadium 

T 

6.1 

mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Silver 

T 

0.049mg/Kg 

Y 

J- 

14-Sep-15 

Thallium 

T 

0.024  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Chromium 

T 

2.2 

mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Sodium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Barium 

T 

420  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Antimony 

T 

0.23 

mg/Kg 

Y 

UJB 

14-Sep-15 

Calcium 

T 

8100  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.64  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Iron 

T 

3500  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Magnesium 

T 

540  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Aluminum 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Calcium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Mercury 

T 

0.015 

mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.15 

mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Cobalt 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Copper 

T 

2.3 

mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Lead 

T 

4 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Manganese 

T 

150  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Potassium 

T 

380  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Selenium 

T 

0.15 

mg/Kg 

N 

U 

14-Sep-15 

Antimony 

T 

0.25 

mg/Kg 

Y 

UJB 

14-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.67 

mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.6mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Lead 

T 

17  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Chromium 

T 

6.3 

mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.23 

mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Chromium 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 
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Silver 

T 

O.lmg/Kg 

Y 

J- 

14-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Zinc 

T 

65mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Manganese 

T 

360  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Barium 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Sodium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Potassium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Calcium 

T 

4300  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Magnesium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Iron 

T 

9700  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Zinc 

T 

55  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Mercury 

T 

0.008  mg/Kg 

N 

U 

14-Sep-15 

Chromium 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Barium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Cobalt 

T 

5 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Nickel 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

J+ 

14-Sep-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Magnesium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Calcium 

T 

6700  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Potassium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Sodium 

T 

470  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Antimony 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

UJB 

14-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.67  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Aluminum 

T 

6700 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Nickel 

T 

9.3  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Selenium 

T 

0.27 mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Nickel 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Zinc 

T 

71  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Silver 

T 

0.081  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

14-Sep-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

J+ 

14-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.57  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Copper 

T 

11  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0099  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Zinc 

T 

57  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 
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Silver 

T 

0.073  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.18mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Manganese 

T 

290  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Lead 

T 

12  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Aluminum 

T 

7900 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Calcium 

T 

6700 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Lead 

T 

17  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Chromium 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Chromium 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

14-Sep-15 

Silver 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Sep-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Nickel 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Zinc 

T 

61  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Manganese 

T 

360mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0085  mg/Kg 

N 

u 

14-Sep-15 

Mercury 

T 

0.012mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Manganese 

T 

290  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.51  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

14-Sep-15 

Silver 

T 

0.095  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Sep-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Zinc 

T 

63  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Magnesium 

T 

2400  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Nickel 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

J+ 

14-Sep-15 

Iron 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 
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Cobalt 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Manganese 

T 

330  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Chromium 

T 

7.7  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Silver 

T 

0.06  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Sep-15 

Sodium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.9  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0094  mg/Kg 

N 

U 

14-Sep-15 

Iron 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Aluminum 

T 

7700 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Calcium 

T 

4900  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Magnesium 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Potassium 

T 

1300 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Thallium 

T 

0.094  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Iron 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Magnesium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Calcium 

T 

4600 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Sodium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.51  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Copper 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Lead 

T 

12  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Manganese 

T 

260  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Chromium 

T 

5 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16mg/Kg 

N 

u 

14-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Aluminum 

T 

7500 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Aluminum 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Mercury 

T 

0.019  mg/Kg 

Y 

J 14-Sep-15 

Zinc 

T 

140  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Silver 

T 

0.072  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Sep-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Silver 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.41  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 
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Molybdenum 

T 

0.34mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Manganese 

T 

490mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Nickel 

T 

7.4mg/Kg 

Y 

J+  14-Sep-15 

Copper 

T 

20mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Sodium 

T 

270mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Chromium 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.84mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Antimony 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

UJB 

14-Sep-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Potassium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Calcium 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Magnesium 

T 

3100  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

14-Sep-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Zinc 

T 

44  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Lead 

T 

26  mg/Kg 

Y 

14-Sep-15 

Barium 

T 

210  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Aluminum 

T 

8800  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Chromium 

T 

2 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Zinc 

T 

15  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

13-Sep-15 

Thallium 

T 

0.042  mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Nickel 

T 

2.6  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Lead 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Vanadium 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cobalt 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Calcium 

T 

6900 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.039  mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Barium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Chromium 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.089  mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.59  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Copper 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Lead 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0075  mg/Kg 

N 

U 

13-Sep-15 

Zinc 

T 

11  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Vanadium 

T 

5 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Thallium 

T 

0.038  mg/Kg 

Y 

J 13-Sep-15 

Silver 

T 

0.025  mg/Kg 

N 

UJ 

13-Sep-15 

Potassium 

T 

420  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 
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Molybdenum 

T 

0.14mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Sodium 

T 

140mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cobalt 

T 

1.6mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Chromium 

T 

1.9mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.19mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Manganese 

T 

120  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0085  mg/Kg 

N 

U 

13-Sep-15 

Nickel 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Magnesium 

T 

2500 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Manganese 

T 

160  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Calcium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Silver 

T 

0.025  mg/Kg 

N 

UJ 

13-Sep-15 

Magnesium 

T 

630  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Potassium 

T 

450  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Copper 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

13-Sep-15 

Aluminum 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Calcium 

T 

2100  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Iron 

T 

3900 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

13-Sep-15 

Antimony 

T 

0.057mg/Kg 

Y 

J- 

13-Sep-15 

Barium 

T 

340  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Thallium 

T 

0.092  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Zinc 

T 

57  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0077  mg/Kg 

N 

U 

13-Sep-15 

Magnesium 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Nickel 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Sodium 

T 

160mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Lead 

T 

26  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Manganese 

T 

470  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Aluminum 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Silver 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.86  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Calcium 

T 

9600 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 
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Potassium 

T 

1700mg/Kg 

V 

13-Sep-15 

Iron 

T 

10000 mg/Kg 

V 

13-Sep-15 

Magnesium 

T 

1900mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Potassium 

T 

1000 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Sodium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Copper 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

13-Sep-15 

Silver 

T 

0.075  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Sep-15 

Calcium 

T 

4100 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Barium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.48  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.095  mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Chromium 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Lead 

T 

14  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Manganese 

T 

290  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Aluminum 

T 

6700  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Calcium 

T 

7900 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Chromium 

T 

7.7  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.78  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Iron 

T 

16000 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Silver 

T 

0.074mg/Kg 

Y 

J- 

13-Sep-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

U 

13-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Sodium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Potassium 

T 

1900  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Magnesium 

T 

3500  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Manganese 

T 

390  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.47  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Chromium 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Copper 

T 

22  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.33  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Nickel 

T 

8.1  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 
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Thallium 

T 

0.19mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Magnesium 

T 

670mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Zinc 

T 

140mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Mercury 

T 

0.012  mg/Kg 

Y J 

13-Sep-15 

Iron 

T 

4100mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Zinc 

T 

70  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0079  mg/Kg 

N 

U 

13-Sep-15 

Thallium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Nickel 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Selenium 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Nickel 

T 

12  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0097  mg/Kg 

N 

U 

13-Sep-15 

Iron 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Magnesium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Sodium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Copper 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

13-Sep-15 

Barium 

T 

210  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Magnesium 

T 

2600  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Mercury 

T 

0.015  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Zinc 

T 

69  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Vanadium 

T 

24  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Potassium 

T 

2600 mg/Kg 



Y 

13-Sep-15 

Barium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Sodium 

T 

370  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Manganese 

T 

470  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Beryllium 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Aluminum 

T 

17000 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Silver 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Sep-15 

Thallium 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Iron 

T 

18000  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Selenium 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Arsenic 

T 

5 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Chromium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Copper 

T 

20  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Calcium 

T 

9800 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Manganese 

T 

300  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Zinc 

T 

69  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Manganese 

T 

360  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 
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Sodium 

T 

170mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Potassium 

T 

1500mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Aluminum 

T 

8700mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Lead 

T 

9.9mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Silver 

T 

0.073  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Nickel 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Aluminum 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Silver 

T 

0.045  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Sep-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cobalt 

T 

5 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.6mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cobalt 

T 

8.6  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

U 

13-Sep-15 

Mercury 

T 

0.009  mg/Kg 

N 

u 

13-Sep-15 

Nickel 

T 

7.7  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Zinc 

T 

36  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.67mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Chromium 

T 

6 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Calcium 

T 

8100  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Aluminum 

T 

8000  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Nickel 

T 

6 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Silver 

T 

0.026mg/Kg 

Y 

J- 

13-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0085  mg/Kg 

N 

u 

13-Sep-15 

Thallium 

T 

O.llmg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0078  mg/Kg 

N 

u 

13-Sep-15 

Magnesium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Potassium 

T 

1200  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Sodium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Copper 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Lead 

T 

8.8  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Manganese 

T 

240  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Silver 

T 

0.026  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Sep-15 

Lead 

T 

18  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 
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Cadmium 

T 

0.069  mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Chromium 

T 

5.5mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Manganese 

T 

240  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

13-Sep-15 

Nickel 

T 

6.2  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Barium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Thallium 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Zinc 

T 

35  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.59  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Calcium 

T 

5000  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Zinc 

T 

35  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Molybdenum 

T 

O.llmg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Aluminum 

T 

7800  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Lead 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Magnesium 

T 

4000 mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Calcium 

T 

4500  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.61  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.089  mg/Kg 

Y 

J 

13-Sep-15 

Chromium 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

13-Sep-15 

Cobalt 

T 

4 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Cobalt 

T 

3.4  mg/Kg 

v 

J 

12-Sep-15 

Zinc 

T 

66  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Calcium 

T 

4600  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Aluminum 

T 

7900 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Magnesium 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0095  mg/Kg 

N 

u 

12-Sep-15 

Sodium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Barium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Lead 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Manganese 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Cadmium 

T 

O.llmg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Copper 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Lead 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Nickel 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

UJB 

12-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

12-Sep-15 

Arsenic 

T 

2 mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.43  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Manganese 

T 

270  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 
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Calcium 

T 

4200mg/Kg 

V 

J 

12-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.1  mg/Kg 

V 

J 

12-Sep-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

7 

12-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.066  mg/Kg 

7 

J 

12-Sep-15 

Aluminum 

T 

7100 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Magnesium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Potassium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Sodium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Silver 

T 

0.041  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.47  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Nickel 

T 

4.9  mg/Kg 

Y J 

12-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0086  mg/Kg 

N 

U 

12-Sep-15 

Zinc 

T 

52  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Thallium 

T 

0.085  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.6mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

u 

12-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.28mg/Kg 

Y 

UJB 

12-Sep-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Selenium 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.63  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

UJB 

12-Sep-15 

Aluminum 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Mercury 

T 

0.015  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Zinc 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Barium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Antimony 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0089  mg/Kg 

N 

U 

12-Sep-15 

Nickel 

T 

8.8  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Zinc 

T 

41  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Manganese 

T 

5 10  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Lead 

T 

26  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Copper 

T 

20  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Chromium 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.36  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.39  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.92  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Sodium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Potassium 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Calcium 

T 

8900 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 
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Magnesium 

T 

3200mg/Kg 

V 

J 

12-Sep-15 

Silver 

T 

0.16mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Iron 

T 

15000 mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Silver 

T 

0.026  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Thallium 

T 

0.076mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Vanadium 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Zinc 

T 

28  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0083  mg/Kg 

N 

U 

12-Sep-15 

Calcium 

T 

4400 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Aluminum 

T 

7800  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Magnesium 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Potassium 

T 

1200  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Sodium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Manganese 

T 

310  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Chromium 

T 

4 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Copper 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Lead 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Nickel 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

UJB 

12-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

12-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.074  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Chromium 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Silver 

T 

0.03  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Barium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.023  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Copper 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

12-Sep-15 

Thallium 

T 

0.043  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Vanadium 

T 

6.2  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Zinc 

T 

16  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0085  mg/Kg 

N 

u 

12-Sep-15 

Mercury 

T 

0.023  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

UJB 

12-Sep-15 

Copper 

T 

16  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Chromium 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 
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Calcium 

T 

9400mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Aluminum 

T 

9500mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Magnesium 

T 

2700 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Zinc 

T 

61  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Potassium 

T 

500  mg/Kg 

Y J 

12-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.023  mg/Kg 

Y J 

12-Sep-15 

Silver 

T 

0.074  mg/Kg 

Y J 

12-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

12-Sep-15 

Thallium 

T 

0.035  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Vanadium 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Zinc 

T 

11  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Mercury 

T 

0.008  mg/Kg 

N 

u 

12-Sep-15 

Aluminum 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Calcium 

T 

2600 mg/Kg 

Y J 

12-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Magnesium 

T 

740  mg/Kg 

Y J 

12-Sep-15 

Silver 

T 

0.028mg/Kg 

N 

u 

12-Sep-15 

Sodium 

T 

210  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Barium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Chromium 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Cobalt 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Lead 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Manganese 

T 

170  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Nickel 

T 

2.4mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Iron 

T 

4400  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0087  mg/Kg 

N 

u 

12-Sep-15 

Manganese 

T 

410mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Chromium 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Beryllium 

T 

1 mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Sodium 

T 

360  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Potassium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Magnesium 

T 

3800  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Iron 

T 

17000  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Potassium 

T 

1600 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Aluminum 

T 

16000 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Nickel 

T 

8.7  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Zinc 

T 

61  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 
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Cobalt 

T 

4.9mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Barium 

T 

150mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Silver 

T 

0.063  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Calcium 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.66  mg/Kg  Y 

12-Sep-15 

Manganese 

T 

350mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Nickel 

T 

7.2  mg/Kg  Y 

J 

12-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.29mg/Kg 

Y 

UJB 

12-Sep-15 

Selenium 

T 

0.23mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Silver 

T 

0.091  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Selenium 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Chromium 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.34mg/Kg 

Y 

UJB 

12-Sep-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Zinc 

T 

71  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Antimony 

T 

0.031  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Silver 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Potassium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Chromium 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.24mg/Kg 

Y 

UJB 

12-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.64mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Silver 

T 

0.024  mg/Kg 

N 

U 

12-Sep-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Copper 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Magnesium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Aluminum 

T 

8400 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Calcium 

T 

7500  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Manganese 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 
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Copper 

T 

12mg/Kg 

Y J 

12-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.6mg/Kg 

Y J 

12-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.16mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Barium 

T 

230mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Arsenic 

T 

3mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Nickel 

T 

6.5mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Magnesium 

T 

3100 mg/Kg 

Y 

P 

12-Sep-15 

Manganese 

T 

340  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Lead 

T 

14  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Chromium 

T 

7 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.75  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Sodium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

[j 

12-Sep-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Nickel 

T 

7.4mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Iron 

T 

4300 mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Calcium 

T 

7400  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Calcium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Magnesium 

T 

660  mg/Kg 

Y 

[J 

12-Sep-15 

Potassium 

T 

450  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Barium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Nickel 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Aluminum 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

P 

12-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

12-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

UJB 

12-Sep-15 

Manganese 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

12-Sep-15 

Lead 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

P 

12-Sep-15 

Cobalt 

T 

1.6  mg/Kg 

Y 

U 

12-Sep-15 

Chromium 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

[j 

12-Sep-15 

Thallium 

T 

0.045  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Chromium 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Copper 

T 

16  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Potassium 

T 

1600  mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 

Manganese 

T 

420  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Lead 

T 

20  mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.76mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Vanadium 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Calcium 

T 

8600 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0073  mg/Kg 

N 

u 

ll-Sep-15 

Zinc 

T 

16  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 
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Arsenic 

T 

3.4mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Barium 

T 

lOOmg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Magnesium 

T 

2800mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Sodium 

T 

160mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Potassium 

T 

490mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 

Copper 

T 

2.9mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.8mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.6mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Chromium 

T 

1.9mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.18mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Nickel 

T 

2.2mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

ll-Sep-15 

Aluminum 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Calcium 

T 

2200  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Iron 

T 

3900 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Cobalt 

T 

2 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Magnesium 

T 

680  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Aluminum 

T 

9500 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Silver 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Nickel 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Antimony 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

UJ 

ll-Sep-15 

Thallium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Zinc 

T 

83  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Mercury 

T 

0.018  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Silver 

T 

0.04  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Manganese 

T 

230  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Lead 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.036  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Aluminum 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Magnesium 

T 

660  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.46  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Lead 

T 

9.3  mg/Kg 

Y 

J + 

ll-Sep-15 

Silver 

T 

0.045  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Zinc 

T 

36  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Mercury 

T 

0.017  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.35  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 
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Potassium 

T 

1500mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 

Selenium 

T 

0.34mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Copper 

T 

8.5mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Calcium 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Iron 

T 

17000  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Magnesium 

T 

3700 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Chromium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Cobalt 

T 

8.8  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Copper 

T 

22  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Potassium 

T 

2500 mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 

Sodium 

T 

330  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Antimony 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

UJ 

ll-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Nickel 

T 

11  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0079  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Chromium 

T 

2.9mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Cobalt 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Copper 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Potassium 

T 

460  mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.87  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.032  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Lead 

T 

5 mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 

Manganese 

T 

150  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Silver 

T 

0.023  mg/Kg 

N 

U 

ll-Sep-15 

Thallium 

T 

0.043  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Zinc 

T 

13  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Lead 

T 

23  mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Manganese 

T 

240  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Nickel 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

ll-Sep-15 

Aluminum 

T 

8700 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Calcium 

T 

7100 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Magnesium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Chromium 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.1  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Vanadium 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Potassium 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 

Zinc 

T 

130  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Mercury 

T 

0.016mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 
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Barium 

T 

470mg/Kg 

Y J 

ll-Sep-15 

Manganese 

T 

lOOOmg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.51mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Nickel 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Selenium 

T 

0.44mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Aluminum 

T 

14000 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Calcium 

T 

18000  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Iron 

T 

18000  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Magnesium 

T 

3900 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Beryllium 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Cobalt 

T 

10  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Silver 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Sodium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Arsenic 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Beryllium 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.91  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Copper 

T 

39  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Lead 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 

Silver 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Thallium 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Vanadium 

T 

34  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Zinc 

T 

7 10  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Mercury 

T 

0.03  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Chromium 

T 

9.5  mg/Kg  Y 

ll-Sep-15 

Calcium 

T 

6500 mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Sodium 

T 

88  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Manganese 

T 

590  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Silver 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Thallium 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Vanadium 

T 

23  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Zinc 

T 

87  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Mercury 

T 

0.039  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Barium 

T 

170mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Manganese 

T 

360  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Sep-15 

Aluminum 

T 

9000  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Magnesium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Chromium 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

J ll-Sep-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

J ll-Sep-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 
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Sodium 

T 

290mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.65mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Lead 

T 

33  mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.32  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

ll-Sep-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Barium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Antimony 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

UJ 

ll-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Barium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.75  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.43  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Chromium 

T 

6 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Lead 

T 

32  mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Thallium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Potassium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 

Zinc 

T 

130  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Magnesium 

T 

2300 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Iron 

T 

5200 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Calcium 

T 

5 100  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Aluminum 

T 

8200 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

ll-Sep-15 

Nickel 

T 

6 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Manganese 

T 

290  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Manganese 

T 

550mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0098  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Zinc 

T 

61  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Silver 

T 

0.039  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

Y 

J+ 

ll-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.53  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Copper 

T 

22  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

+ 

ll-Sep-15 

Iron 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 

Cobalt 

T 

5 mg/Kg 

Y 

ll-Sep-15 
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Chromium 

T 

5.7  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.34mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Nickel 

T 

7.8  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Selenium 

T 

0.27  mg/Kg 

7 J 

ll-Sep-15 

Silver 

T 

0.18  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Calcium 

T 

11000 mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Magnesium 

T 

2800  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Sodium 

T 

270  mg/Kg 

7 

[j 

ll-Sep-15 

Selenium 

fr 

j 0.27  mg/Kg 

7 

J 

ll-Sep-15 

Antimony 

T 

0.29  mg/Kg 

7 

UJ 

ll-Sep-15 

Sodium 

fr 

290  mg/Kg 

7 

u 

ll-Sep-15 

Potassium 

T 

2000  mg/Kg 

7 

J+ 

ll-Sep-15 

Copper 

T 

19  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Chromium 

T 

8.3  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Mercury 

fr 

0.035  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Iron 

fr 

15000 mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Barium 

fr 

190  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Aluminum 

fr 

12000 mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.5  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Nickel 

fr 

9.6  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.24  mg/Kg 

7 

ll 

ll-Sep-15 

Barium 

T 

630  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.22  mg/Kg 

7 

J 

ll-Sep-15 

Nickel 

T 

2.4  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Selenium 

fr 

0.15  mg/Kg 

N 

ju 

ll-Sep-15 

Aluminum 

T 

2300  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Calcium 

fr 

2400  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Calcium 

fr 

9700  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Cadmium 

fr 

0.28  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Lead 

T 

22  mg/Kg 

7 

jj+ 

ll-Sep-15 

Manganese 

T 

530  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Silver 

T 

0.16mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Zinc 

T 

87  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Mercury 

T 

0.022  mg/Kg 

7 

J 

ll-Sep-15 

Magnesium 

T 

3500  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Thallium 

t 

0.2  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

7 

ll-Sep-15 

Silver 

T 

0.11  mg/Kg 

7 

J- 

10-Sep-15 

Cobalt 

T 

3.4  mg/Kg 

7 

J 

10-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.04  mg/Kg 

7 h 

10-Sep-15 

Copper 

fr 

4.6  mg/Kg 

7 

10-Sep-15 

Lead 

T 

5.5  mg/Kg 

7 

10-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0075  mg/Kg 

7 

J 

10-Sep-15 
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Thallium 

T 

0.069  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Vanadium 

T 

9.3  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Manganese 

T 

190  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Zinc 

T 

19  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.32  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

UJ 

10-Sep-15 

Nickel 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Aluminum 

T 

4300 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Calcium 

T 

3400 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Iron 

T 

6100  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Magnesium 

fr 

1100 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Potassium 

T 

740  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Sodium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Barium 

T 

230mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Chromium 

T 

3.7mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Aluminum 

T 

7700  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Calcium 

jr 

4200 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Magnesium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Potassium 

T 

1100  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Sodium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Zinc 

T 

60  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16mg/Kg 

N 

UJ 

10-Sep-15 

Silver 

T 

0.085  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Beryllium 

fT 

0.63  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Chromium 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Copper 

T 

9.9  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Manganese 

T 

340  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Vanadium 

fr 

15  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 10-Sep-15 

Nickel 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.33  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Manganese 

It 

340  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Aluminum 

t 

9400  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Calcium 

T 

5900  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 
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Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Magnesium 

T 

2600mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Potassium 

T 

1500 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Sodium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Nickel 

T 

7.7  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

UJ 

10-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.67  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Chromium 

T 

7 mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Copper 

T 

11  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Lead 

T 

llmg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Calcium 

T 

7400  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Magnesium 

T 

2900  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Potassium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Sodium 

T 

650  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Antimony 

T 

0.03  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Zinc 

T 

270  mg/Kg 

Y 

J - 

10-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Mercury 

T 

0.014  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Silver 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Mercury 

T 

0.019mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Manganese 

T 

290  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Aluminum 

T 

6100 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Calcium 

T 

4200  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Iron 

T 

8100 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Magnesium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Zinc 

T 

45  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Sodium 

T 

210  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Nickel 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16mg/Kg 

N 

UJ 

10-Sep-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.64mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 
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Cobalt 

T 

5.4mg/Kg 

Y J 

10-Sep-15 

Cadmium 

T 

O.llmg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Chromium 

T 

6.4mg/Kg 

Y J 

10-Sep-15 

Copper 

T 

9.2mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Lead 

T 

llmg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Mercury 

T 

0.012  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Silver 

T 

0.096mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Potassium 

T 

1000 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Antimony 

T 

0.078  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Silver 

T 

0.35  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Manganese 

T 

430  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Lead 

T 

18  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Chromium 

T 

9.1  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.88  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Nickel 

T 

9.1  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Zinc 

T 

74  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Sodium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Potassium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Magnesium 

T 

3300  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Iron 

T 

15000 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Calcium 

T 

7800 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Aluminum 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Zinc 

T 

100  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Mercury 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Zinc 

T 

43  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Silver 

T 

0.084  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Selenium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.89  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Chromium 

T 

8.7  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Copper 

T 

17  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 
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Lead 

T 

23mg/Kg 

V 

10-Sep-15 

Manganese 

T 

450mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Silver 

T 

0.12mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Manganese 

T 

390mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Thallium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y J 

10-Sep-15 

Calcium 

T 

8700  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Magnesium 

T 

2600  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Potassium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Nickel 

T 

7.7  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

jj 

10-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.77  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Chromium 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

[j 

10-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.2mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Mercury 

T 

0.014  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Aluminum 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Iron 

T 

5000 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

UJ 

10-Sep-15 

Manganese 

T 

3 70  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Zinc 

T 

55  mg/Kg 

Y 

jj- 

10-Sep-15 

Mercury 

T 

0.014  mg/Kg 

Y 

jj 

10-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.1  mg/Kg 

Y 

l) 

10-Sep-15 

Calcium 

T 

3300  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Copper 

T 

11  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Magnesium 

T 

940  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Potassium 

T 

630mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Sodium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Antimony 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Arsenic 

T 

2 mg/Kg 

Y Jj 

10-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.28  mg/Kg 

Y J 

10-Sep-15 

Calcium 

T 

6000  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Aluminum 

T 

3600  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

UJ 

10-Sep-15 

Aluminum 

T 

8300 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y J 

10-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Magnesium 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 
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Sodium 

T 

160mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Lead 

T 

12mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Nickel 

T 

6.6mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.3 

mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Silver 

T 

0.098  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.63 

mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Mercury 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Chromium 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.9 

mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Barium 

T 

400  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Nickel 

T 

3.3 

mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Antimony 

T 

0.11 

mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.7 

mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Nickel 

T 

7.1 

mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Selenium 

T 

0.27 

mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Magnesium 

T 

2700 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.74  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Iron 

T 

16000 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.63 

mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Copper 

T 

28 

mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Chromium 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.9 

mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Lead 

T 

57  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Manganese 

T 

800  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Silver 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Silver 

T 

0.049  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Barium 

T 

95  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Chromium 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.046  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Cobalt 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Copper 

T 

4.1  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Lead 

T 

5.1  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Potassium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0077  mg/Kg 

N 

U 

10-Sep-15 

Zinc 

T 

21  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Thallium 

T 

0.065  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 

Vanadium 

T 

8 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Zinc 

T 

68  mg/Kg 

Y 

J- 

10-Sep-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.72  mg/Kg 

Y 

J 

10-Sep-15 
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Aluminum 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Calcium 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Manganese 

T 

230  mg/Kg 

Y 

10-Sep-15 

Lead 

T 

10  mg/Kg 

Y J 

09-Sep-15 

Chromium 

T 

8.7  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Potassium 

T 

1900  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Sodium 

T 

370  mg/Kg 

Y fj 

09-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Barium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.95  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Cadmium 

fr 

0.067  mg/Kg 

Y 

[j 

09-Sep-15 

Chromium 

fr 

8.7  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Iron 

T 

16000  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Calcium 

T 

5600  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Manganese 

fr 

390mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Molybdenum 

fr 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Nickel 

fr 

9.1  mg/Kg 

Y 

_ 1 

09-Sep-15 

Selenium 

w 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

09-Sep-15 

Silver 

T 

0.036  mg/Kg 

Y 

Jj 

09-Sep-15 

Thallium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Vanadium 

fr 

17  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Zinc 

T 

42  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Mercury 

fr 

0.0091  mg/Kg 

N U 

09-Sep-15 

Cobalt 

fr 

7.4  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Manganese 

fr 

3 70  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Magnesium 

T 

3300  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Potassium 

fr 

1800  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Sodium 

T 

330  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Arsenic 

fr 

3.5  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Barium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.88  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.051  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Magnesium 

fr 

3400  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Calcium 

T 

5100  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Molybdenum 

fr 

0.16mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Nickel 

T 

9.3  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

09-Sep-15 

Silver 

t 

0.031mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Thallium 

fr 

0.19  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Zinc 

T 

42  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0084mg/Kg 

N 

u 

09-Sep-15 
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Aluminum 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Calcium 

T 

8300  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Antimony 

T 

0.018  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Barium 

T 

390  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.74  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0098  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Chromium 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Calcium 

fr 

5200  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Copper 

T 

28  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Lead 

T 

48  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Manganese 

T 

710  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.64  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Nickel 

T 

7.2  mg/Kg 

v 

09-Sep-15 

Selenium 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Silver 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Thallium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg  Y 

09-Sep-15 

Cadmium 

fr 

0.57  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Mercury 

T 

0.009  mg/Kg  Y 

J 

09-Sep-15 

Zinc 

|t 

61  mg/Kg  Y 

09-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg  Y 

09-Sep-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Silver 

T 

0.078  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

09-Sep-15 

Nickel 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Molybdenum 

fr 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Manganese 

T 

370  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Aluminum 

T 

8900 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Aluminum 

T 

6300  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Chromium 

T 

6 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.64  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Potassium 

T 

1100  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 
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Magnesium 

T 

1900mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Iron 

T 

8500mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Aluminum 

T 

9400mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Lead 

T 

14mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.9mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Zinc 

T 

230mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Sodium 

T 

310mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Potassium 

T 

1300mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Magnesium 

T 

2400mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Calcium 

T 

5300mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Aluminum 

T 

8300  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.83mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Manganese 

T 

370mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Chromium 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Lead 

T 

20  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Manganese 

T 

360  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.34  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Nickel 

T 

7.6  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Silver 

T 

0.078  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Thallium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.2  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Zinc 

T 

80  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Calcium 

T 

6400  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Magnesium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Potassium 

T 

1500 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Sodium 

T 

360  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Antimony 

T 

0.066  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0091  mg/Kg 

N 

U 

09-Sep-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

Y 

J 

09-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Chromium 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.73  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 
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Barium 

T 

170mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.4mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Silver 

T 

0.068  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

09-Sep-15 

Nickel 

T 

7.3  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Zinc 

T 

64  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Copper 

T 

4.5  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Cobalt 

t 

6.3  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Vanadium 

T 

9 mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Thallium 

T 

0.063  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Silver 

T 

0.024  mg/Kg 

N 

U 

09-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

09-Sep-15 

Nickel 

T 

3.4mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.21mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0077  mg/Kg 

N 

U 

09-Sep-15 

Lead 

T 

5 mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.3  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Cobalt 

T 

2.6  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Chromium 

T 

3.5  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.037  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.31  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Barium 

Jr 

270  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.8  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Potassium 

T 

650  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Manganese 

p 

150  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Zinc 

T 

74  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Copper 

It 

14  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Manganese 

T 

380  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Molybdenum 

t 

0.21  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Nickel 

fr 

8.2mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Selenium 

fr 

0.17  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Silver 

fr 

0.073  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Zinc 

T 

17  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Vanadium 

t 

17  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Calcium 

fr 

2900 mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0092  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Mercury 

T 

0.026  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Zinc 

T 

90  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Thallium 

fr 

0.18  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Silver 

T 

0.15  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 

Selenium 

T 

0.29  mg/Kg 

7 

09-Sep-15 
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Nickel 

T 

8.2mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Vanadium 

T 

4.3mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Cobalt 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Copper 

T 

2 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Lead 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Manganese 

T 

130  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Nickel 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

09-Sep-15 

Magnesium 

T 

1000  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Thallium 

T 

0.029  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Zinc 

T 

14  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0079  mg/Kg 

N 

U 

09-Sep-15 

Aluminum 

T 

1600 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Calcium 

T 

1600  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Iron 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Magnesium 

T 

490  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Potassium 

T 

350  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Sodium 

T 

99  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Silver 

T 

0.024  mg/Kg 

N 

U 

09-Sep-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Aluminum 

T 

3500  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Manganese 

T 

470  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Lead 

T 

23  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Copper 

T 

18  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Chromium 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Lead 

T 

9.9  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.8  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Chromium 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.014  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Potassium 

T 

1900  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Magnesium 

T 

3000 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Calcium 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Barium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Iron 

T 

5500 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Barium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Magnesium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Chromium 

T 

7.9  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 
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Calcium 

T 

6500mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.38mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Aluminum 

T 

10000 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Potassium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Sodium 

T 

210  mg/Kg 

Y 

J 09-Sep-15 

Antimony 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

J 09-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Barium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.81  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

09-Sep-15 

Silver 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 08-Sep-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Zinc 

T 

67  mg/Kg 

Y 

J-  j 08-Sep-15 

Mercury 

T 

0.024  mg/Kg 

Y 

J 1 08-Sep-15 

Selenium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J 08-Sep-15 

Zinc 

T 

48  mg/Kg 

Y 

J-  08-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Nickel 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

J-  08-Sep-15 

Silver 

T 

0.4  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Silver 

T 

0.056  mg/Kg 

Y 

J 08-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 08-Sep-15 

Manganese 

T 

370  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

Y 

J 08-Sep-15 

Zinc 

T 

340  mg/Kg 

Y 

J-  08-Sep-15 

Chromium 

T 

6.2  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Selenium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

J 08-Sep-15 

Nickel 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.69  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Manganese 

T 

930  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Lead 

T 

63  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Nickel 

T 

9.3  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J | 08-Sep-15 

Manganese 

T 

400  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Lead 

T 

11  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

J-  08-Sep-15 
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Cobalt 

T 

7.1mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Chromium 

T 

8 mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Cadmium 

T 

O.lmg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.86  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Barium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Sodium 

T 

330  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Potassium 

T 

1600 mg/Kg 

Y 

J+ 

08-Sep-15 

Magnesium 

T 

2900  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.25 

mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Calcium 

T 

7200  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0095  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Aluminum 

T 

8700 mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Calcium 

T 

7800  mg/Kg 

Y 

J - 

08-Sep-15 

Antimony 

T 

0.089 

mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Copper 

T 

27 

mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.2 

mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Barium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.69 

mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Potassium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

J+ 

08-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.25 

mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Silver 

T 

0.046  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Zinc 

T 

44  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0092  mg/Kg 

N 

U 

08-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.6 

mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Barium 

T 

360mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.041  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Chromium 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Cobalt 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Copper 

T 

2.4  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Barium 

T 

360  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Manganese 

T 

150  mg/Kg  Y 

08-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg  Y 

J 

08-Sep-15 

Nickel 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

08-Sep-15 

Silver 

T 

0.026  mg/Kg  N 

u 

08-Sep-15 

Thallium 

T 

0.035  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Vanadium 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Zinc 

T 

16  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 
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Mercury 

T 

0.0087  mg/Kg 

N 

U 

08-Sep-15 

Aluminum 

T 

1900mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Calcium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Iron 

T 

3500  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Magnesium 

T 

540  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Potassium 

T 

400  mg/Kg 

Y 

J+ 

08-Sep-15 

Lead 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Chromium 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.63  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.65  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Selenium 

T 

0.21  mg/Kg 

N 

u 

08-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Antimony 

T 

0.029  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Sodium 

T 

llOmg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Potassium 

T 

1600 mg/Kg 

Y 

J+ 

08-Sep-15 

Magnesium 

T 

2600 mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Iron 

T 

16000  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Calcium 

T 

8600  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Aluminum 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

u 

08-Sep-15 

Calcium 

T 

5200 mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Nickel 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Potassium 

T 

1600 mg/Kg 

Y 

J+ 

08-Sep-15 

Sodium 

T 

340  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.73  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Chromium 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Lead 

T 

11  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Manganese 

T 

410mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Aluminum 

T 

8700  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Sodium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Sodium 

T 

320  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Barium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0083  mg/Kg 

N 

u 

08-Sep-15 

Zinc 

T 

17  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Vanadium 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Thallium 

T 

0.064mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 
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Silver 

T 

0.024mg/Kg 

N 

U 

08-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16mg/Kg 

N 

U 

08-Sep-15 

Aluminum 

T 

9500mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Calcium 

T 

5100mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.6mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Potassium 

T 

1600 mg/Kg 

Y 

J + 

08-Sep-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Lead 

T 

9.1  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Manganese 

T 

280  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.15 

mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Nickel 

X 

5.6 

mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Selenium 

X 

0.16mg/Kg 

N 

u 

08-Sep-15 

Silver 

T 

0.037 

mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Thallium 

T 

0.11 

mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.4  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Barium 

x 

140  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.52 

mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.078  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Potassium 

x 

2000 mg/Kg 

Y 

J+ 

08-Sep-15 

Magnesium 

jr 

2500  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Cadmium 

x 

0.13 

mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Zinc 

T 

45 

mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0089 

mg/Kg 

N 

u 

08-Sep-15 

Zinc 

fr 

68 

mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Thallium 

T 

0.11 

mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Silver 

T 

0.066 

mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

u 

08-Sep-15 

Nickel 

T 

5.7 

mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Molybdenum 

X 

0.29mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Manganese 

x 

330  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Lead 

X 

16  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Copper 

T 

12 

mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Potassium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

J+ 

08-Sep-15 

Chromium 

X 

5.7  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Magnesium 

x 

2900  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.59 

mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Barium 

T 

430  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Antimony 

T 

0.082  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

J+ 

08-Sep-15 

Magnesium 

T 

1900  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 
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Calcium 

T 

4400mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Aluminum 

T 

7300mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Aluminum 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Calcium 

T 

6400mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Copper 

T 

8.5  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Lead 

T 

17  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Chromium 

T 

5 mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

U 

08-Sep-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Thallium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Silver 

T 

0.067  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Mercury 

T 

0.022  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Zinc 

T 

68  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Thallium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Silver 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Selenium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Nickel 

T 

11  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Manganese 

T 

450  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Manganese 

T 

390  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Copper 

T 

19  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Cobalt 

T 

8.1  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Chromium 

T 

9.8  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Beryllium 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.1  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Sodium 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Sodium 

T 

94  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Magnesium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Calcium 

T 

7500  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Zinc 

T 

42  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0086  mg/Kg 

N 

U 

08-Sep-15 

Nickel 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Molybdenum 

T 0.17mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Manganese 

T 

160  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Lead 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Copper 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Cobalt 

T 

3 mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 
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Chromium 

T 

3.4mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.022  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Nickel 

T 

8.8mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Barium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.84  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Lead 

T 

11  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Mercury 

T 

0.012  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Chromium 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Aluminum 

T 

3300  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Calcium 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

J- 

08-Sep-15 

Iron 

T 

4800 mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Magnesium 

T 

940  mg/Kg 

Y 

08-Sep-15 

Potassium 

T 

680  mg/Kg 

Y 

J+ 

08-Sep-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

J 

08-Sep-15 

Manganese 

T 

460  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Silver 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Barium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Aluminum 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

J+ 

07-Sep-15 

Calcium 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

J + 

07-Sep-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Magnesium 

T 

3100 mg/Kg 

V 

07-Sep-15 

Potassium 

T 

1900  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Sodium 

T 

94  mg/Kg 

Y J 

07-Sep-15 

Antimony 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Lead 

T 

19  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Nickel 

T 

9.3  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Selenium 

T 

0.37  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Mercury 

T 

0.024mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Thallium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Arsenic 

T 

5 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.91  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Chromium 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Copper 

T 

18  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Vanadium 

T 

22  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Zinc 

T 

80  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.47  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Calcium 

T 

7400  mg/Kg 

Y 

J+ 

07-Sep-15 
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Beryllium 

T 

0.84mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Barium 

T 

220mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.9mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Antimony 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Sodium 

T 

160mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Mercury 

T 

0.017  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cobalt 

T 

7 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Aluminum 

T 

9800 mg/Kg 

Y 

J+ 

07-Sep-15 

Mercury 

T 

0.009  mg/Kg 

N 

U 

07-Sep-15 

Zinc 

T 

46  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Silver 

T 

0.062mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Magnesium 

T 

2900 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Silver 

T 

0.055mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y j+ 

07-Sep-15 

Calcium 

T 

7300  mg/Kg 

Y 

J+ 

07-Sep-15 

Iron 

T 

16000  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Magnesium 

T 

3100  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Mercury 

T 

0.012  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Zinc 

T 

50  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Chromium 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Selenium 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Nickel 

T 

8.8  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.39mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Manganese 

T 

350  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.39  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Manganese 

T 

410  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Selenium 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Antimony 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Arsenic 

T 

5 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.89  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Chromium 

T 

8.5  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Potassium 

T 

1900 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Aluminum 

T 

9100 mg/Kg 

Y 

J + 

07-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.47  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 
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Nickel 

T 

9.1mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Selenium 

T 

0.28mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Silver 

T 

0.067  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Thallium 

T 

0.2mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Vanadium 

T 

21  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Zinc 

T 

68  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Barium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Vanadium 

T 

19  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Manganese 

T 

340  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Lead 

T 

12  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Chromium 

T 

7.8  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Sodium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.76  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Nickel 

T 

8.1  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Antimony 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0099  mg/Kg 

N 

U 

07-Sep-15 

Potassium 

T 

1700  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Magnesium 

T 

2700 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Calcium 

T 

7400 mg/Kg 

Y 

J + 

07-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Iron 

T 

16000 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.85  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Potassium 

T 

1600 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Magnesium 

T 

2800  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Calcium 

T 

5900  mg/Kg 

Y 

J+ 

07-Sep-15 

Aluminum 

T 

9200 mg/Kg 

Y 

J + 

07-Sep-15 

Antimony 

T 

0.12  mg/Kg 

N 

u 

07-Sep-15 

Calcium 

T 

7900 mg/Kg 

Y 

J+ 

07-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Magnesium 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Sodium 

T 

52  mg/Kg 

N 

u 

07-Sep-15 

Antimony 

T 

0.52  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Arsenic 

T 

6 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Barium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Mercury 

T 

0.017  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Aluminum 

T 

8100 mg/Kg 

Y 

J+ 

07-Sep-15 

Manganese 

T 

380  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 
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Zinc 

T 

44  mg/ Kg 

Y 

07-Sep-15 

Vanadium 

T 

18mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Thallium 

T 

0.15mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Silver 

T 

0.043  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Selenium 

T 

0.24mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Chromium 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Lead 

T 

10  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cobalt 

T 

7 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Chromium 

T 

7.9  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.078  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.83  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Nickel 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Lead 

T 

19  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.69  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.84  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Chromium 

T 

7.7  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Sodium 

T 

5 20  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Manganese 

T 

430  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.52  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Nickel 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Selenium 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Silver 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Thallium 

T 

0.16mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Sodium 

T 

llOmg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Copper 

T 

35  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Lead 

T 

89  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Manganese 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Molybdenum 

T 

1.4  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Antimony 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J 

07-Sep-15 

Silver 

T 

0.36  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Zinc 

T 

73  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Vanadium 

T 

24  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

1805226 


ED  000792  00000864-00307 


Zinc 

T 

380mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Mercury 

T 

0.018  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Aluminum 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

J+ 

07-Sep-15 

Calcium 

T 

8200 mg/Kg 

Y 

J+ 

07-Sep-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Magnesium 

T 

2900 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Selenium 

T 

0.35  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Iron 

T 

4200 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Silver 

T 

0.017  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Lead 

T 

7.6  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Manganese 

T 

220  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Nickel 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Antimony 

T 

0.11  mg/Kg 

N 

U 

07-Sep-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Magnesium 

T 

630mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Thallium 

T 

0.071mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Calcium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

J+ 

07-Sep-15 

Aluminum 

T 

2100  mg/Kg 

Y 

J+ 

07-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0091  mg/Kg 

N 

u 

07-Sep-15 

Zinc 

T 

19  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Vanadium 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Thallium 

T 

0.063  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Silver 

T 

0.03  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Potassium 

T 

460  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0094  mg/Kg 

N 

u 

07-Sep-15 

Zinc 

T 

23  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cobalt 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Chromium 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.049  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Copper 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Barium 

T 

480  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Selenium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Antimony 

T 

0.12  mg/Kg 

N 

u 

07-Sep-15 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Potassium 

T 

830  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Magnesium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Iron 

T 

8600 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Calcium 

T 

4000 mg/Kg 

Y 

J+ 

07-Sep-15 

Aluminum 

T 

4100 mg/Kg 

Y 

J+ 

07-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.4  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Sodium 

T 

210  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 
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Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

V 

07-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.42  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Selenium 

T 

O.llmg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Silver 

T 

0.061  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.41  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Selenium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Zinc 

T 

67  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Antimony 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.63  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Chromium 

T 

6.2  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Copper 

T 

11  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Manganese 

T 

360mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Nickel 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Calcium 

T 

5300 mg/Kg 

Y 

J+ 

07-Sep-15 

Nickel 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Manganese 

T 

180  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Lead 

T 

4.9  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Copper 

T 

3 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cobalt 

T 

2 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Chromium 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.031  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Barium 

T 

llOmg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Arsenic 

T 

2 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Aluminum 

T 

7600  mg/Kg 

Y 

J+ 

07-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Magnesium 

T 

2200  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

07-Sep-15 

Aluminum 

T 

5900  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Aluminum 

T 

7700 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Iron 

T 

9200 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Antimony 

T 

0.14  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Sodium 

T 

350  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Magnesium 

T 

2300 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Calcium 

T 

6900  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Calcium 

T 

4500 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Magnesium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 
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Molybdenum 

T 

0.35mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Potassium 

T 

lOOOmg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Zinc 

T 

51  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Silver 

T 

0.059  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.65  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Arsenic 

J 

3.7  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Manganese 

T 

350  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Copper 

fr 

12  mg/Kg 

Y 

J - 

06-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Chromium 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Barium 

T 

150mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Selenium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

J - 

06-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.56  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Manganese 

T 

450  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Lead 

T 

27  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Copper 

T 

18  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Cobalt 

fr 

5 mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Chromium 

k 

3.1  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.38  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Mercury 

T 

0.014mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Barium 

fr 

180  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Silver 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Antimony 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Sodium 

T 

71  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Potassium 

T 

880  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Magnesium 

T 

1600  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Iron 

fr 

9900 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Calcium 

fr 

8500  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Aluminum 

fr 

5400 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Mercury 

T 

0.014mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.45  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Antimony 

T 

0.12  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Arsenic 

fr 

3.1  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Barium 

T 

100  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.57  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.087  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Chromium 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 
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Cobalt 

T 

5.4mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Copper 

T 

lOmg/Kg 

Y 

Jj- 

06-Sep-15 

Nickel 

T 

4.9mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Manganese 

T 

310mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Selenium 

T 

0.23mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Thallium 

T 

0.13mg/Kg 

Y 

jj- 

06-Sep-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Zinc 

T 

39mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Zinc 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Barium 

T 

180mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

(J- 

06-Sep-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Lead 

T 

11  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Chromium 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Calcium 

T 

3400 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Iron 

T 

5800 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Magnesium 

T 

1100  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Potassium 

T 

650  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Sodium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Antimony 

T 

0.12  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

U- 

06-Sep-15 

Barium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Silver 

T 

0.045  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.037  mg/Kg 

Y 

U- 

06-Sep-15 

Antimony 

T 

0.12  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Cobalt 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

jj- 

06-Sep-15 

Copper 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Lead 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Manganese 

T 

200  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Nickel 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y J- 

06-Sep-15 

Silver 

T 

0.025  mg/Kg 

Y J- 

06-Sep-15 

Thallium 

T 

0.082  mg/Kg 

Y J- 

06-Sep-15 

Vanadium 

T 

9.4  mg/Kg 

Y J- 

06-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.3  mg/Kg 

Y J- 

06-Sep-15 

Nickel 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Potassium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Magnesium 

T 

440  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Iron 

T 

3000 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Calcium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Aluminum 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Mercury 

T 

0.009  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 
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Zinc 

T 

14mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Vanadium 

T 

5.3 

mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Thallium 

T 

0.059  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Aluminum 

T 

3300mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Selenium 

T 

0.12  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Mercury 

T 

0.027  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Manganese 

T 

130  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Lead 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Copper 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

J 

06-Sep-15 

Cobalt 

T 

1.6mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Chromium 

T 

1.9 

mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.026mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.13 

mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Barium 

T 

100  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.5 

mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Silver 

T 

0.013 

mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Nickel 

T 

6.7 

mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Antimony 

T 

0.12  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Potassium 

T 

940  mg/Kg  Y 

06-Sep-15 

Magnesium 

T 

1700 mg/Kg  Y 

06-Sep-15 

Iron 

T 

9000  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Calcium 

T 

4600 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Aluminum 

T 

5400 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Sodium 

T 

81 

mg/Kg 

Y 

J - 

06-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Zinc 

T 

17 

mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Selenium 

T 

0.2 

mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.44  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.2mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Manganese 

T 

270  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Lead 

T 

8.6mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Antimony 

T 

0.16 

mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Sodium 

T 

78  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Magnesium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Iron 

T 

9300  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Calcium 

T 

5900 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Aluminum 

T 

6100 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Silver 

T 

0.04  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Silver 

T 

0.052  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Mercury 

T 

0.067  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Zinc 

T 

29  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 
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Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.1  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Chromium 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.077  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.55  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Mercury 

T 

0.009  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Zinc 

T 

57  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Thallium 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Barium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Nickel 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

J - 

06-Sep-15 

Manganese 

T 

290  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

J - 

06-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Chromium 

T 

4.4mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0096  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Selenium 

T 

0.12  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.057  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Magnesium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Iron 

T 

8400  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Calcium 

T 

4200 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Aluminum 

T 

5200  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Zinc 

T 

31  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Sodium 

T 

79  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Silver 

T 

0.02  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Antimony 

T 

0.13  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Nickel 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Manganese 

T 

190  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Lead 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Copper 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Cobalt 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Mercury 

T 

0.028  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Thallium 

T 

0.06  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Lead 

T 

7.8  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Zinc 

T 

29  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Thallium 

T 

0.098  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Silver 

T 

0.035  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 
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Nickel 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Potassium 

T 

930mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Manganese 

T 

250  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Copper 

T 

8.6mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Chromium 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.08  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.49  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Barium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J - 

06-Sep-15 

Antimony 

T 

0.13  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Chromium 

T 

2.4  mg/Kg 

Y 

J - 

06-Sep-15 

Copper 

T 

7.4mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Cobalt 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Chromium 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.062  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Manganese 

T 

240  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Sodium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Potassium 

T 

650  mg/Kg 

Y 

J 

06-Sep-15 

Magnesium 

T 

1200  mg/Kg 

Y 

J 

06-Sep-15 

Iron 

T 

7000 mg/Kg 

Y 

J 

06-Sep-15 

Calcium 

T 

3100  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Aluminum 

T 

3800 mg/Kg 

Y 

J 

06-Sep-15 

Nickel 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Barium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Aluminum 

T 

2200  mg/Kg 

Y 

J 

06-Sep-15 

Barium 

T 

83  mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Arsenic 

T 

2 mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Antimony 

T 

0.12  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Potassium 

T 

380  mg/Kg 

Y 

J | 06-Sep-15 

Magnesium 

T 

700  mg/Kg 

Y 

J 

06-Sep-15 

Lead 

T 

10  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Calcium 

T 

1900 mg/Kg 

Y 

06-Sep-15 

Mercury 

T 

0.023  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Mercury 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Zinc 

T 

37  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Vanadium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Thallium 

T 

0.064  mg/Kg 

N 

UJ 

06-Sep-15 

Silver 

T 

0.033  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 
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Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Nickel 

T 

4.8mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Iron 

T 

4200  mg/Kg 

Y 

J 

06-Sep-15 

Vanadium 

T 

7.2  mg/Kg 

Y 

J- 

06-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Zinc 

T 

38  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Thallium 

T 

0.093  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Silver 

T 

0.035  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Nickel 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Manganese 

T 

360mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Aluminum 

T 

6700 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Copper 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Calcium 

T 

5600 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Chromium 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.081  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.57  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Barium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Antimony 

T 

0.13  mg/Kg 

N 

U 

05-Sep-15 

Sodium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Magnesium 

T 

2200  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Aluminum 

T 

9300  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Lead 

T 

10  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

N 

U 

05-Sep-15 

Zinc 

T 

35  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Thallium 

T 

0.083  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Silver 

T 

0.032mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Nickel 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Manganese 

T 

3 20  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

N 

U 

05-Sep-15 

Copper 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Aluminum 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Chromium 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.071  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.54  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 
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Antimony 

T 

0.12mg/Kg 

N 

U 

05-Sep-15 

Sodium 

T 

160mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Potassium 

T 

llOOmg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Magnesium 

T 

2000mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Lead 

T 

9.4mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Chromium 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Vanadium 

T 

21  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Silver 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Selenium 

T 

0.34mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Nickel 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Molybdenum 

T 

1 mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Manganese 

T 

700  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Lead 

T 

42  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Mercury 

T 

0.015  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Mercury 

T 

0.013  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.51  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.72  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Barium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Antimony 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Sodium 

T 

71  mg/Kg 

N 

u 

05-Sep-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Magnesium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Iron 

T 

15000 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Calcium 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Copper 

T 

24  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Cobalt 

T 

8 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Calcium 

T 

7300 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Iron 

T 

17000 mg/Kg 

Y 

' “ “ 

05-Sep-15 

Magnesium 

T 

3600 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Potassium 

T 

2000  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Sodium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Antimony 

T 

0.14  mg/Kg 

N 

u 

05-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Barium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Beryllium 

T 

1 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Zinc 

T 

240  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Chromium 

T 

9.5  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Calcium 

T 

5600 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Lead 

T 

12  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

1805226 


ED  000792  00000864-00316 


Manganese 

T 

380mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.33  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Nickel 

T 

lOmg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Selenium 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Silver 

T 

0.063  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Thallium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Vanadium 

T 

21  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Zinc 

T 

49  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.099  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Chromium 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Mercury 

T 

O.Ollmg/Kg 

N 

U 

05-Sep-15 

Calcium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Iron 

T 

5100  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Magnesium 

T 

790  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Potassium 

T 

490  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Sodium 

T 

74  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Antimony 

T 

0.11  mg/Kg 

N 

U 

05-Sep-15 

Arsenic 

T 

2 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Barium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Mercury 

T 

0.017  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.031  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Zinc 

T 

55  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Cobalt 

T 

2 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Copper 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Lead 

T 

4.1  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Manganese 

T 

140  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Nickel 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Selenium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Silver 

T 

0.016  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Thallium 

T 

0.057  mg/Kg 

N 

U 

05-Sep-15 

Vanadium 

T 

8.8  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Chromium 

T 

7.6  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Aluminum 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Calcium 

T 

9000 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Magnesium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Potassium 

T 

1700  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Sodium 

T 

420  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Antimony 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

05-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Aluminum 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.16mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

1805226 


ED  000792  00000864-00317 


Mercury 

T 

0.015  mg/Kg 

7 

J 

05-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.2mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Manganese 

T 

360  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.47  mg/Kg 

7 

J 

05-Sep-15 

Nickel 

T 

8.1  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Selenium 

T 

0.25  mg/Kg 

7 

J 

05-Sep-15 

Silver 

T 

0.069  mg/Kg 

7 

J 

05-Sep-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

7 

J 

05-Sep-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.8  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.9  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Calcium 

T 

5700 mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Magnesium 

T 

2100 mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

7 

J 

05-Sep-15 

Antimony 

T 

0.13  mg/Kg 

N 

U 

05-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.6  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Barium 

T 

2 10  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.54  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Zinc 

T 

13  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Chromium 

T 

5.1  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Calcium 

T 

7700  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Lead 

T 

17  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Manganese 

T 

380  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.46  mg/Kg 

7 

J 

05-Sep-15 

Nickel 

T 

5.8  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Selenium 

T 

0.26mg/Kg 

7 

J 

05-Sep-15 

Silver 

T 

0.31  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Thallium 

T 

0.098mg/Kg 

7 

J 

05-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Aluminum 

T 

7600  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.18  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Selenium 

T 

0.23  mg/Kg 

7 

J 

05-Sep-15 

Zinc 

T 

84  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Zinc 

T 

41  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.6  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Chromium 

T 

6.6  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.13  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.69  mg/Kg 

7 

05-Sep-15 
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Barium 

T 

190mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.9mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Aluminum 

T 

7200mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Silver 

T 

0.054  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Aluminum 

T 

8900mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Nickel 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Manganese 

T 

300  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Lead 

T 

12  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Antimony 

T 

0.14  mg/Kg 

N 

U 

05-Sep-15 

Sodium 

T 

100  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Potassium 

T 

1600 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Magnesium 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0093  mg/Kg 

N 

u 

05-Sep-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

N 

u 

05-Sep-15 

Zinc 

T 

79  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Silver 

T 

0.074  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Selenium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.39  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Lead 

T 

17  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Aluminum 

T 

8200  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Chromium 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Potassium 

T 

330  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.61  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Antimony 

T 

0.13  mg/Kg 

N 

u 

05-Sep-15 

Sodium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Potassium 

T 

1300 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Calcium 

T 

6000 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Selenium 

T 

0.13  mg/Kg 

N 

u 

05-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Barium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.026  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Chromium 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 
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Cobalt 

T 

1.6mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Copper 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Lead 

T 

4.4mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Manganese 

T 

150  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Antimony 

fr 

0.13  mg/Kg 

N 

U 

05-Sep-15 

Nickel 

t 

1.8  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Sodium 

T 

60  mg/Kg 

N 

U 

05-Sep-15 

Silver 

T 

0.39  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Thallium 

T 

0.063  mg/Kg 

N 

U 

05-Sep-15 

Vanadium 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Zinc 

T 

16  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0095  mg/Kg 

N 

U 

05-Sep-15 

Aluminum 

;T 

1600  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Calcium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Iron 

T 

3600  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Magnesium 

T 

490  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Manganese 

T 

380  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

J 

05-Sep-15 

Nickel 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

05-Sep-15 

Nickel 

T 

9.6  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Zinc 

T 

43  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Chromium 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Copper 

T 

16  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Lead 

T 

19  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.94  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Molybdenum 

jT 

0.28  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Selenium 

fr 

0.23  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Silver 

fr 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Zinc 

T 

84  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Manganese 

T 

470  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Calcium 

T 

9500  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Potassium 

T 

1900  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Magnesium 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0074  mg/Kg 

N 

U 

04-Sep-15 

Aluminum 

T 

10000 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Magnesium 

T 

3500  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 
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Potassium 

T 

2200mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Sodium 

T 

260mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Antimony 

T 

0.086  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.9mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Calcium 

T 

7000  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Potassium 

T 

330  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Mercury 

T 

0.013  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Magnesium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Calcium 

T 

6300  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Aluminum 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Sodium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Sodium 

T 

83  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Antimony 

T 

0.025  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Magnesium 

T 

440  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Iron 

T 

2900 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Calcium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Aluminum 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0087  mg/Kg 

N 

U 

04-Sep-15 

Zinc 

T 

15  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Antimony 

T 

0.033  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Copper 

T 

9.9  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Silver 

T 

0.041  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

04-Sep-15 

Nickel 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Lead 

T 

11  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cobalt 

T 

5 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Chromium 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.69  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Manganese 

T 

280  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Calcium 

T 

2700 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Barium 

T 

610  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.6  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Sodium 

T 

100  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Potassium 

T 

570  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Lead 

T 

11  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Iron 

T 

5900  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 
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Mercury 

T 

0.0091  mg/Kg 

N 

U 

04-Sep-15 

Aluminum 

T 

2800mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Antimony 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Magnesium 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Magnesium 

T 

800  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.47  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Nickel 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

04-Sep-15 

Silver 

T 

0.036  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Thallium 

T 

0.09  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Barium 

T 

370  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Zinc 

T 

14  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Chromium 

T 

5.4mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cobalt 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Copper 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Zinc 

T 

51  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

V 

J 

04-Sep-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Zinc 

T 

58  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Silver 

T 

0.073  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Calcium 

T 

5000  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Nickel 

T 

8.6  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cobalt 

T 

2 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Manganese 

T 

340  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Lead 

T 

14  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Chromium 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Manganese 

T 

260  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Manganese 

T 

140  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.75  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Vanadium 

T 

8.5  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Thallium 

T 

0.045  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Silver 

T 

0.026  mg/Kg 

N 

u 

04-Sep-15 
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Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

04-Sep-15 

Nickel 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Mercury 

T 

0.009  mg/Kg 

N 

U 

04-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Aluminum 

T 

7800 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Vanadium 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Lead 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Copper 

T 

4 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.03  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Chromium 

T 

3 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0084mg/Kg 

N 

u 

04-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Calcium 

T 

5000  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Aluminum 

T 

9200  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Calcium 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Mercury 

T 

0.018  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Zinc 

T 

270  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Silver 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Zinc 

T 

43  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.63  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Chromium 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.1  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Lead 

T 

14  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Manganese 

T 

280mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

u 

04-Sep-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Selenium 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Chromium 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Magnesium 

T 

2300 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Aluminum 

T 

8100 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Calcium 

T 

5100 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Iron 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Magnesium 

T 

2300 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 
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Potassium 

T 

1500mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Sodium 

T 

150mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.9mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Barium 

T 

190mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.55mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Thallium 

T 

0.035  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Aluminum 

T 

7600mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Cobalt 

T 

5 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Copper 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Lead 

T 

12  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Manganese 

T 

310  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Nickel 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

04-Sep-15 

Silver 

T 

0.037  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg  Y 

J 

04-Sep-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg  Y 

04-Sep-15 

Silver 

T 

0.048  mg/Kg  Y 

J 

04-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.1  mg/Kg  Y 

J 

04-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg  Y 

J 

04-Sep-15 

Cobalt 

T 

1.6  mg/Kg  Y 

04-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg  Y 

J 

04-Sep-15 

Zinc 

T 

55  mg/Kg  Y 

04-Sep-15 

Manganese 

T 

150  mg/Kg  Y 

04-Sep-15 

Nickel 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Lead 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Copper 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Barium 

T 

210  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.16mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Nickel 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Manganese 

T 

270  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

04-Sep-15 

Nickel 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

04-Sep-15 

Silver 

T 

0.047  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Thallium 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Zinc 

T 

45  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0086  mg/Kg 

N 

u 

04-Sep-15 

Aluminum 

T 

8200 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Calcium 

T 

5400  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Iron 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 
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Chromium 

T 

1.7  mg/Kg 

V 

04-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.035  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Antimony 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Nickel 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Silver 

T 

0.026  mg/Kg 

N 

U 

04-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.47  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Manganese 

T 

600  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Lead 

T 

43  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Copper 

T 

25  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Chromium 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.66  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.69  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.5 

mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.8 

mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Copper 

T 

8.6mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Potassium 

T 

1500 mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Magnesium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Magnesium 

T 

2100  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Sodium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.7 

mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.49 

mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.086mg/Kg 

Y 

J 

04-Sep-15 

Chromium 

T 

5.3 

mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Barium 

T 

420  mg/Kg 

Y 

04-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.092 

mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.51mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.5 

mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Magnesium 

T 

2200  mg/Kg 

Y 

J- 

03-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.19 

mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Barium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Lead 

T 

13 

mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

U 

03-Sep-15 

Magnesium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

J- 

03-Sep-15 

Iron 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Calcium 

T 

6800 mg/Kg 

Y 

J- 

03-Sep-15 

Aluminum 

T 

9900 mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Zinc 

T 

49  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 
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Vanadium 

T 

18mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Thallium 

T 

0.18mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Silver 

T 

0.15mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Selenium 

T 

0.2mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Nickel 

T 

8.9mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Sodium 

T 

280mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Manganese 

T 

380mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Copper 

T 

12mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Chromium 

T 

9.2  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.83  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.8mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Antimony 

T 

0.082  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Sodium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Potassium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Magnesium 

T 

3200 mg/Kg 

Y 

J- 

03-Sep-15 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Calcium 

T 

7600  mg/Kg 

Y 

J- 

03-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.1  mg/Kg 

v 

03-Sep-15 

Copper 

T 

7.8  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Lead 

T 

8.7  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Manganese 

T 

210mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Nickel 

T 

5.8mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

03-Sep-15 

Silver 

T 

0.034  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Thallium 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Zinc 

T 

37  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0082  mg/Kg 

N 

U 

03-Sep-15 

Potassium 

T 

1600 mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Zinc 

T 

65  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Chromium 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Chromium 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.67  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 
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Thallium 

T 

0.14mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Silver 

T 

0.088  mg/Kg 

7 

J 

03-Sep-15 

Iron 

T 

9400  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Nickel 

T 

6.9  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.6  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Manganese 

T 

380  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0088  mg/Kg 

N 

U 

03-Sep-15 

Nickel 

T 

10  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.56mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Chromium 

T 

2 mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.03  mg/Kg 

7 

J 

03-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.2  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Barium 

T 

85  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Arsenic 

T 

2 mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Aluminum 

T 

8600  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Calcium 

T 

5900  mg/Kg 

7 

J- 

03-Sep-15 

Zinc 

T 

96  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Vanadium 

T 

22  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Thallium 

T 

0.21  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Copper 

T 

2.6  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Selenium 

T 

0.28  mg/Kg 

7 

J 

03-Sep-15 

Lead 

T 

4.6  mg/Kg 

7 

J 

03-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.26  mg/Kg 

7 

J 

03-Sep-15 

Manganese 

T 

550  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Lead 

T 

22  mg/Kg 

7 

J 

03-Sep-15 

Copper 

T 

19  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.2  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Chromium 

T 

10  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.3  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Beryllium 

T 

1 mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.4  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Antimony 

T 

0.036  mg/Kg 

7 

J 

03-Sep-15 

Sodium 

T 

270  mg/Kg 

7 

J 

03-Sep-15 

Silver 

T 

0.17  mg/Kg 

7 

J 

03-Sep-15 

Magnesium 

T 

590  mg/Kg 

7 

J- 

03-Sep-15 

Aluminum 

T 

4300  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Calcium 

T 

3600  mg/Kg 

7 

J- 

03-Sep-15 

Iron 

T 

6700 mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Magnesium 

T 

1200  mg/Kg 

7 

J- 

03-Sep-15 

Potassium 

T 

790  mg/Kg 

7 

J 

03-Sep-15 

Sodium 

T 

210  mg/Kg 

7 

J 

03-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.9  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 

Barium 

T 

340  mg/Kg 

7 

03-Sep-15 
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Beryllium 

T 

0.33  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.037  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Chromium 

T 

4.1  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Cobalt 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Cobalt 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Potassium 

T 

430  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Iron 

T 

3700  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Calcium 

T 

2300 mg/Kg 

Y 

J- 

03-Sep-15 

Aluminum 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0075  mg/Kg 

N 

U 

03-Sep-15 

Zinc 

T 

21  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Vanadium 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Thallium 

T 

0.04  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Silver 

T 

0.031mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

03-Sep-15 

Nickel 

T 

2.2mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Manganese 

fr 

210  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Sodium 

F 

160  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0082  mg/Kg 

N 

U 

03-Sep-15 

Barium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.089  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Chromium 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Copper 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Lead 

T 

9.4mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Manganese 

T 

230  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Molybdenum 

F 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Nickel 

F 

6 mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

u 

03-Sep-15 

Silver 

F 

0.048  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Potassium 

F 

2100 mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Zinc 

T 

41  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Magnesium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

J- 

03-Sep-15 

Copper 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Lead 

T 

5.4mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Manganese 

T 

180  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Nickel 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

u 

03-Sep-15 

Silver 

T 

0.045  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Thallium 

T 

0.067  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Vanadium 

T 

9.9  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 
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Zinc 

T 

18mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0082  mg/Kg 

N 

U 

03-Sep-15 

Aluminum 

T 

7200mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Calcium 

T 

4700 mg/Kg 

Y 

J- 

03-Sep-15 

Calcium 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

J- 

03-Sep-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Aluminum 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Calcium 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

J- 

03-Sep-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Magnesium 

T 

3300  mg/Kg 

Y 

J- 

03-Sep-15 

Potassium 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Sodium 

T 

180mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Beryllium 

T 

1 mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Chromium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Potassium 

T 

1500 mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Copper 

T 

17  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Lead 

T 

20  mg/Kg 

Y 

[l 

03-Sep-15 

Manganese 

T 

460  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Nickel 

T 

9.9  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Selenium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Silver 

T 

0.11  mg/Kg 

Y P 

03-Sep-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Vanadium 

T 

21  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Zinc 

T 

82  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Mercury 

T 

O.Ollmg/Kg 

Y 

jj 

03-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Magnesium 

T 

3400  mg/Kg 

Y 

J- 

03-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.67  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Barium 

T 

420  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Antimony 

T 

0.092  mg/Kg 

Y J 

03-Sep-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y J 

03-Sep-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y J 

03-Sep-15 

Magnesium 

T 

2500 mg/Kg 

Y 

J- 

03-Sep-15 

Iron 

T 

14000 mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Calcium 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

J- 

03-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.76mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 
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Chromium 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Copper 

T 

llmg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.51  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Sodium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

j 

03-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

j 

03-Sep-15 

Magnesium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

j- 

03-Sep-15 

Iron 

T 

9800 mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Calcium 

J 

5900 mg/Kg 

Y 

j- 

03-Sep-15 

Aluminum 

T 

7300  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Mercury 

T 

0.017  mg/Kg 

Y 

j 

03-Sep-15 

Aluminum 

T 

9700  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Silver 

T 

0.065  mg/Kg 

Y 

j 

03-Sep-15 

Chromium 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Lead 

fr 

13  mg/Kg 

Y 

j 

03-Sep-15 

Manganese 

T 

350  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Molybdenum 

jT 

0.14  mg/Kg 

Y 

j 

03-Sep-15 

Selenium 

fr 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

03-Sep-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Zinc 

T 

53  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0084  mg/Kg 

N 

u 

03-Sep-15 

Mercury 

T 

0.013  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Zinc 

(T 

280  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Lead 

T 

42  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Nickel 

Jr 

6.1  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Vanadium 

fr 

16  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Copper 

T 

28  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Manganese 

T 

710  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.43  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Nickel 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Selenium 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Silver 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J 

03-Sep-15 

Thallium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

03-Sep-15 

Nickel 

fr 

7.8  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Silver 

T 

0.067  mg/Kg  Y 

J 

02-Sep-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Zinc 

T 

61  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0092  mg/Kg 

|n 

u 

02-Sep-15 
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Aluminum 

T 

8000mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Iron 

T 

10000 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Potassium 

T 

1500mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Aluminum 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Calcium 

T 

6500  mg/Kg 

Y 

J- 

02-Sep-15 

Manganese 

T 

390  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Lead 

T 

15 

mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Chromium 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Antimony 

T 

0.028 

mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Sodium 

T 

93  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Potassium 

T 

470mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Magnesium 

T 

640  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Sodium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Calcium 

T 

2200  mg/Kg 

Y 

J- 

02-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18 

mg/Kg 

N 

U 

02-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0075 

mg/Kg 

N 

U 

02-Sep-15 

Zinc 

T 

16 

mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Iron 

T 

4900  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Potassium 

T 

2000  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Iron 

T 

18000 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Aluminum 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0091 

mg/Kg 

N 

u 

02-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0082  mg/Kg 

N 

u 

02-Sep-15 

Zinc 

T 

53  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Zinc 

T 

20  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Thallium 

T 

0.074  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Silver 

T 

0.023  mg/Kg 

N 

u 

02-Sep-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

u 

02-Sep-15 

Nickel 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Manganese 

T 

350mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.62  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Chromium 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Manganese 

T 

220  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Lead 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 
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Vanadium 

T 

6.8mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Nickel 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Silver 

T 

0.052  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Thallium 

T 

0.14mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Copper 

T 

11  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Cobalt 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.65  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Chromium 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Aluminum 

T 

4800 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Calcium 

T 

3900  mg/Kg 

Y 

J- 

02-Sep-15 

Iron 

T 

7400 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Magnesium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Potassium 

T 

880  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Sodium 

T 

310mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Arsenic 

T 

2 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Barium 

T 

420  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.37  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Chromium 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Sodium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Copper 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Manganese 

T 

460  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Nickel 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Silver 

T 

0.076  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Zinc 

T 

68  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0088  mg/Kg 

N 

U 

02-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.039  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Silver 

T 

0.022  mg/Kg 

N 

u 

02-Sep-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

u 

02-Sep-15 

Nickel 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Manganese 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Lead 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Copper 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 
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Cobalt 

T 

1.9mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Chromium 

T 

2.4mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.038  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Aluminum 

T 

9100mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Barium 

T 

400  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Thallium 

T 

0.041  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Magnesium 

T 

2100  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Calcium 

T 

5800  mg/Kg 

Y 

J- 

02-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.69 

mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Magnesium 

T 

3400 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Calcium 

T 

7400 mg/Kg 

Y 

J- 

02-Sep-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Magnesium 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Potassium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Sodium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Aluminum 

T 

7300  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Magnesium 

T 

3900 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Calcium 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

J- 

02-Sep-15 

Calcium 

T 

15000 mg/Kg 

Y 

J- 

02-Sep-15 

Mercury 

T 

0.014mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Antimony 

T 

0.1 

mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Magnesium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Lead 

T 

14  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Aluminum 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Aluminum 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Silver 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Iron 

T 

17000 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Potassium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Potassium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Sodium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.95  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 
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Lead 

T 

19mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Manganese 

T 

450mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.19mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Nickel 

T 

9.2mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Selenium 

T 

0.24mg/Kg 

N 

U 

02-Sep-15 

Calcium 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

J- 

02-Sep-15 

Lead 

T 

19mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Selenium 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Silver 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Thallium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Vanadium 

T 

19  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Zinc 

T 

240  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Mercury 

T 

0.013  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Zinc 

T 

88  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Vanadium 

T 

21mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Thallium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Silver 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Selenium 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Nickel 

T 

9.9  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Iron 

T 

16000 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Manganese 

T 

520  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Magnesium 

T 

3800 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Copper 

T 

17  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Chromium 

T 

9.7  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Aluminum 

T 

7400  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Beryllium 

T 

1 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Calcium 

T 

5300 mg/Kg 

Y 

J- 

02-Sep-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Antimony 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Sodium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Copper 

T 

17  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Vanadium 

T 

19  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Nickel 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

02-Sep-15 

Silver 

T 

0.061  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Chromium 

T 

9.3  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.69  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Chromium 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 
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Cobalt 

T 

5.2mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Copper 

T 

llmg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Zinc 

T 

62mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Lead 

T 

43  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Barium 

T 

350  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.99  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.63  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Chromium 

T 

7 mg/Kg 

Y il 

02-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0078  mg/Kg 

N 

U 

02-Sep-15 

Copper 

T 

27  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Thallium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Manganese 

T 

690  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.4  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Nickel 

T 

8.8mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

N 

u 

02-Sep-15 

Zinc 

T 

82  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.8  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Barium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Calcium 

T 

7800  mg/Kg 

Y 

J- 

02-Sep-15 

Iron 

T 

15000 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Magnesium 

T 

3400  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Potassium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Sodium 

T 

260mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Antimony 

T 

0.025  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.4  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Manganese 

T 

380  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.56  mg/Kg 

Y 

02-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.091  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Chromium 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Cobalt 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Copper 

T 

7.9  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Silver 

T 

0.038  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Manganese 

T 

270  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Nickel 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0092  mg/Kg 

N 

u 

02-Sep-15 

Zinc 

T 

36  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

u 

02-Sep-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 

Lead 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

J 

02-Sep-15 
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Thallium 

T 

O.llmg/Kg 

Y J 

02-Sep-15 

Iron 

T 

8500mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Magnesium 

T 

2100mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Calcium 

T 

6700mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Sodium 

T 

150mg/Kg 

Y J 

Ol-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y J+ 

Ol-Sep-15 

Manganese 

T 

380  mg/Kg 

Y J 

Ol-Sep-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y J+ 

Ol-Sep-15 

Aluminum 

T 

7300  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.19  mg/Kg 

Y J 

Ol-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0096  mg/Kg 

Y J 

Ol-Sep-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.2  mg/Kg 

Y i Ol-Sep-15 

Chromium 

T 

7.2  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.69  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Silver 

T 

0.096mg/Kg 

Y J 

Ol-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.7  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.26  mg/Kg 

"1 

Y 

Ol-Sep-15 

Chromium 

T 

8 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Cobalt 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Copper 

T 

16  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Lead 

T 

17  mg/Kg 

Y J+ 

Ol-Sep-15 

Manganese 

T 

460  mg/Kg 

Y (l 

Ol-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y P 

Ol-Sep-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y p 

Ol-Sep-15 

Potassium 

T 

1800  mg/Kg 

Y J+ 

Ol-Sep-15 

Thallium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Zinc 

T 

71  mg/Kg 

Y J 

Ol-Sep-15 

Silver 

T 

0.064  mg/Kg 

Y J 

Ol-Sep-15 

Thallium 

T 

0.16mg/Kg 

Y UB 

Ol-Sep-15 

Vanadium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Zinc 

T 

48  mg/Kg 

Y J 

Ol-Sep-15 

Mercury 

T 

0.015  mg/Kg 

Y J 

Ol-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Calcium 

T 

1900 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Nickel 

T 

9.5  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Barium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y J 

Ol-Sep-15 

Silver 

T 

0.059  mg/Kg 

Y J 

Ol-Sep-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 
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Vanadium 

T 

16mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Zinc 

T 

61  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0097  mg/Kg 

N 

U 

Ol-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.49  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Chromium 

T 

4.9  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Sodium 

T 

260mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Lead 

T 

11  mg/Kg 

Y 

J+ 

Ol-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Manganese 

T 

260  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Nickel 

T 

5.1  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Selenium 

T 

0.21  mg/Kg 

N 

U 

Ol-Sep-15 

Aluminum 

T 

8800  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Calcium 

T 

7400 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Iron 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Magnesium 

T 

2900 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Nickel 

T 

8.1  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Cobalt 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Lead 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J+ 

Ol-Sep-15 

Sodium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0098  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Zinc 

T 

49  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Vanadium 

T 

19  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Thallium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Silver 

T 

0.065  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

U 

Ol-Sep-15 

Nickel 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Manganese 

T 

350  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Cobalt 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Chromium 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.81  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Mercury 

T 

0.023  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Cobalt 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Magnesium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

J + 

Ol-Sep-15 
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Sodium 

T 

240mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Barium 

T 

170mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.68  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Zinc 

T 

67  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Chromium 

T 

7.6  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Potassium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

J+ 

Ol-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.6mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

Y 

J+ 

Ol-Sep-15 

Manganese 

T 

410mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Nickel 

T 

7.6  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Selenium 

T 

0.22  mg/Kg 

N 

U 

Ol-Sep-15 

Silver 

T 

0.079  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Sodium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.066  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Antimony 

T 

0.07 mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Potassium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

J+ 

Ol-Sep-15 

Magnesium 

T 

2900  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Calcium 

T 

6800  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Aluminum 

T 

9000 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Lead 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

J+ 

Ol-Sep-15 

Copper 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Chromium 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.6  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.35  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Arsenic 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Sodium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Potassium 

T 

840  mg/Kg 

Y 

J+ 

Ol-Sep-15 

Magnesium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Iron 

T 

6700  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Calcium 

T 

3600 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Aluminum 

T 

4100 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Cobalt 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Magnesium 

T 

3200 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Calcium 

T 

7400  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Aluminum 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Zinc 

T 

62  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 
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Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Thallium 

"I" 

0.14mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Sodium 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

Ol-Sep-15 

Calcium 

T 

5500  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Manganese 

T 

360  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Lead 

T 

14  mg/Kg 

Y 

J+ 

Ol-Sep-15 

Copper 

T 

11  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Cobalt 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Chromium 

T 

6.8 

mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Silver 

T 

0.047 

mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Sodium 

T 

100  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Calcium 

T 

8200 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Nickel 

T 

6 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.16 

mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Manganese 

T 

350  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Lead 

T 

13 

mg/Kg 

Y 

J+ 

Ol-Sep-15 

Copper 

T 

9.8  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Aluminum 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Iron 

T 

3500  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Silver 

T 

0.049 

mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Potassium 

T 

390  mg/Kg 

Y 

J+ 

Ol-Sep-15 

Thallium 

T 

0.12 

mg/Kg 

Y 

UB 

Ol-Sep-15 

Arsenic 

T 

1.5 

mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.18 

mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.018mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Chromium 

T 

1.7 

mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Cobalt 

T 

1.6  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Copper 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Lead 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

J+ 

Ol-Sep-15 

Barium 

T 

170mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Magnesium 

T 

530mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Silver 

T 

0.022  mg/Kg 

N 

U 

Ol-Sep-15 

Potassium 

T 

1600  mg/Kg 

Y 

J+ 

Ol-Sep-15 

Magnesium 

T 

2600 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Calcium 

T 

6500  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Aluminum 

T 

8100 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Aluminum 

T 

9300  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0078  mg/Kg 

N 

u 

Ol-Sep-15 

Zinc 

T 

22  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

u 

Ol-Sep-15 
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Thallium 

T 

O.llmg/Kg 

Y 

UB 

Ol-Sep-15 

Nickel 

T 

1.8mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Selenium 

T 

0.14mg/Kg 

N 

U 

Ol-Sep-15 

Nickel 

T 

4.9mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Manganese 

T 

210mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Barium 

T 

220mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Mercury 

T 

0.013  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Zinc 

T 

57  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Chromium 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Barium 

T 

330  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Arsenic 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Antimony 

T 

0.052  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Potassium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

J+ 

Ol-Sep-15 

Magnesium 

T 

2800  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Chromium 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Aluminum 

T 

9800 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Cobalt 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Cadmium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.53  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Sodium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Potassium 

T 

1300 mg/Kg 

Y 

J+ 

Ol-Sep-15 

Magnesium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Iron 

T 

8900  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Calcium 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

, 

Ol-Sep-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Aluminum 

T 

6700 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

Ol-Sep-15 

Silver 

T 

0.026  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

UB 

Ol-Sep-15 

Vanadium 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Zinc 

T 

13  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Mercury 

T 

0.0077  mg/Kg 

N 

U 

Ol-Sep-15 

Cadmium 

T 

1 mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Zinc 

T 

3 70  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Manganese 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Silver 

T 

0.37  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 
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Selenium 

T 

0.29mg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Nickel 

T 

8.6mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Molybdenum 

T 

0.59mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Manganese 

T 

lOOOmg/Kg 

Y 

J 

Ol-Sep-15 

Beryllium 

T 

0.8mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Lead 

T 

65  mg/Kg 

Y 

J + 

Ol-Sep-15 

Copper 

T 

35  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Mercury 

T 

0.025  mg/Kg 

Y 

Ol-Sep-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Chromium 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Zinc 

T 

56  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

UB 

31-Aug-15 

Silver 

T 

0.082  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

U 

31-Aug-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Aluminum 

T 

8100 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.63  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Calcium 

T 

6700 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Manganese 

T 

390mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Calcium 

T 

8700  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Calcium 

T 

7600  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Aluminum 

T 

9900 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Mercury 

T 

0.012  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Zinc 

T 

69  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Potassium 

T 

1900 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Sodium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Chromium 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.61  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Barium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

1805226 


ED  000792  00000864-00341 


Arsenic 

T 

3.2mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Thallium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Silver 

T 

0.072  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

31-Aug-15 

Nickel 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Magnesium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Nickel 

T 

6.2  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.2  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Chromium 

T 

7.7mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.67  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Manganese 

T 

390  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.6  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Manganese 

T 

150  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Lead 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Copper 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Chromium 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.033  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Silver 

T 

0.077  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

31-Aug-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Potassium 

T 

620  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Magnesium 

T 

910  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Iron 

T 

5100 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Calcium 

T 

2800  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Aluminum 

T 

3000 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Calcium 

T 

4800 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Iron 

T 

16000  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Manganese 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Lead 

T 

14  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Sodium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Potassium 

T 

1200  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 
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Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Nickel 

T 

3.2mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Aluminum 

T 

7000 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0094  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Zinc 

T 

14  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Vanadium 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

UB 

31-Aug-15 

Silver 

T 

0.031  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16mg/Kg 

N 

U 

31-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.41  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Calcium 

T 

7600  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Aluminum 

T 

9500  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Mercury 

T 

0.019  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Zinc 

T 

58  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Magnesium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.074  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Chromium 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Copper 

T 

9 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Lead 

T 

7 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Manganese 

T 

280  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Silver 

T 

0.073  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Zinc 

T 

53  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

31-Aug-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Manganese 

T 

330  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Iron 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Copper 

T 

11  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

31-Aug-15 

Chromium 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.68  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Lead 

T 

12  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.83  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 
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Nickel 

T 

8.8mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.41  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Manganese 

T 

720mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Lead 

T 

53  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Copper 

T 

27  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.7  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.56  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Barium 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Antimony 

T 

0.04  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Magnesium 

T 

3 100  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Chromium 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Iron 

T 

9000 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Mercury 

T 

0.019  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Silver 

T 

0.079  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Zinc 

T 

30  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Selenium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Calcium 

T 

4400  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Silver 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J- 

31-Aug-15 

Magnesium 

T 

1900  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Sodium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Mercury 

T 

0.02  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Zinc 

T 

230  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Nickel 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Aluminum 

T 

5900 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Sodium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

N 

U 

31-Aug-15 

Nickel 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Manganese 

T 

380  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cobalt 

T 

6 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Chromium 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.77  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 
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Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Potassium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Magnesium 

T 

3200 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Calcium 

T 

9000  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg  Y 

31-Aug-15 

Manganese 

T 

370mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Nickel 

T 

8.5  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

31-Aug-15 

Silver 

T 

0.055  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Sodium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Sodium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Potassium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Magnesium 

T 

3500  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Calcium 

T 

9100  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Calcium 

T 

7300  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Magnesium 

T 

3300 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Mercury 

T 

0.02  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Silver 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Barium 

T 

210  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.77  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Chromium 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Mercury 

T 

0.017  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Zinc 

T 

62  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Potassium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Silver 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J- 

31-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 

Nickel 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

J 

31-Aug-15 
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Manganese 

T 

430mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Copper 

T 

14mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Zinc 

T 

76  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Chromium 

T 

8.4mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.87  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Barium 

T 

400  mg/Kg 

Y | 31-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Antimony 

T 

0.041  mg/Kg 

Y J 

31-Aug-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y | 31-Aug-15 

Lead 

T 

17  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Zinc 

T 

52  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Mercury 

T 

0.016  mg/Kg 

Y J 

31-Aug-15 

Thallium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

31-Aug-15 

Antimony 

T 

0.087  mg/Kg 

Y J- 

30-Aug-15 

Chromium 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Copper 

T 

21  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.6  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Chromium 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.36  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.85  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Zinc 

T 

48  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y lj 

30-Aug-15 

Potassium 

T 

2100  mg/Kg 

Y J+ 

30-Aug-15 

Magnesium 

T 

3300  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

Y J 

30-Aug-15 

Iron 

T 

17000  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Calcium 

T 

9100  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Thallium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Zinc 

T 

65  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Barium 

T 

280mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Chromium 

T 

7.8  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y | | 30-Aug-15 

Magnesium 

T 

3300 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Potassium 

T 

2100 mg/Kg 

Y J+ 

30-Aug-15 

Sodium 

T 

220  mg/Kg 

Y U 

30-Aug-15 

Lead 

T 

29  mg/Kg 

Y J+ 

30-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Calcium 

T 

9200 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

1805226 


ED  000792  00000864-00346 


Aluminum 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Nickel 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Selenium 

T 

0.21mg/Kg 

N 

U 

30-Aug-15 

Silver 

T 

0.082  mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Thallium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Zinc 

T 

59  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Mercury 

T 

0.012  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.69  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Mercury 

T 

0.013mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Silver 

T 

0.076mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Sodium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

p 

30-Aug-15 

Nickel 

T 

8.5  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Manganese 

T 

420  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.2  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y 

|j+ 

30-Aug-15 

Manganese 

T 

3 70  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

j- 

30-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

Jj 

30-Aug-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Zinc 

T 

61  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Mercury 

T 

0.012  mg/Kg 

Y 

P 

30-Aug-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y 

p+ 

30-Aug-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Magnesium 

T 

1800 mg/Kg 

v 

30-Aug-15 

Potassium 

T 

llOOmg/Kg 

Y J+ 

30-Aug-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Lead 

T 

14  mg/Kg 

Y J+ 

30-Aug-15 

Manganese 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg 

Y U- 

30-Aug-15 

Nickel 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

;u 

30-Aug-15 

Silver 

T 

0.054  mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.6  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Aluminum 

T 

6400 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.47  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.1  mg/Kg 

Y J 

30-Aug-15 

Chromium 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 
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Copper 

T 

9.2mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Zinc 

T 

64mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Lead 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J+ 

30-Aug-15 

Thallium 

T 

0.089  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Molybdenum 

T 0.21mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

J + 

30-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Iron 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Calcium 

T 

4800 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Aluminum 

T 

6800  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0081 

mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Zinc 

T 

32 

mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Vanadium 

T 

13 

mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Thallium 

T 

0.089  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Silver 

T 

0.036 

mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Nickel 

T 

5.2 

mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Calcium 

T 

4200 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Manganese 

T 

270  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Lead 

T 

7.3 

mg/Kg 

Y 

J+ 

30-Aug-15 

Copper 

T 

6.2 

mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Chromium 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.056mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.36 

mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.2 

mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Magnesium 

T 

3300  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16 

mg/Kg 

N 

U 

30-Aug-15 

Nickel 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Selenium 

T 

0.2 

mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Silver 

T 

0.09  mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Thallium 

T 

0.19 

mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Vanadium 

T 

19  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Zinc 

T 

77  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Mercury 

T 

0.013  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Copper 

T 

11  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.82  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Calcium 

T 

7700 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Manganese 

T 

440  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 
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Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

30-Aug-15 

Silver 

T 

0.056  mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Mercury 

T 

0.017  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Zinc 

T 

170  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Thallium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Silver 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Selenium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Nickel 

T 

8.6  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Manganese 

T 

380mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Potassium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

J+ 

30-Aug-15 

Potassium 

T 

2100  mg/Kg 

Y 

J+ 

30-Aug-15 

Sodium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.82  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Chromium 

T 

8.7  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Calcium 

T 

7400 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Nickel 

T 

9.1  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Magnesium 

T 

3200 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Barium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.91mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Chromium 

T 

9.2  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Copper 

T 

16  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

Y 

J + 

30-Aug-15 

Manganese 

T 

610mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Iron 

T 

14000 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Sodium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Potassium 

T 

610  mg/Kg 

Y 

J+ 

30-Aug-15 

Magnesium 

T 

880  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Aluminum 

T 

9600 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Calcium 

T 

7200 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Iron 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 
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Copper 

T 

2.9mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Potassium 

T 

1700mg/Kg 

Y 

J+ 

30-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.03mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Barium 

T 

160mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.68  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Chromium 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Lead 

T 

14  mg/Kg 

Y 

J+ 

30-Aug-15 

Magnesium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Iron 

T 

8600  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Lead 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

J+ 

30-Aug-15 

Manganese 

T 

150mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Nickel 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

30-Aug-15 

Silver 

T 

0.025  mg/Kg 

N 

UJ 

30-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Aluminum 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Magnesium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Calcium 

T 

4000 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Aluminum 

T 

6200 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cobalt 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Thallium 

T 

0.041  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Vanadium 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Zinc 

T 

12  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0085  mg/Kg 

N 

U 

30-Aug-15 

Chromium 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Nickel 

T 

7.7  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Potassium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

J+ 

30-Aug-15 

Magnesium 

T 

3600  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Thallium 

T 

0.089  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Zinc 

T 

40  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Sodium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J 

30-Aug-15 

Potassium 

T 

2500 mg/Kg 

Y 

J+ 

30-Aug-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

u 

30-Aug-15 

Iron 

T 

16000 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Calcium 

T 

10000 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 
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Aluminum 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Calcium 

T 

2900mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Aluminum 

T 

3100  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Iron 

T 

6200 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Manganese 

T 

410  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Copper 

T 

7.7  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.5  mg/Kg  Y 

30-Aug-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

N 

U 

30-Aug-15 

Silver 

T 

0.065  mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Barium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.44  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Cadmium 

|T 

0.084  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Silver 

fr 

0.039  mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0082mg/Kg 

N 

U 

30-Aug-15 

Lead 

T 

10  mg/Kg 

Y 

J+ 

30-Aug-15 

Manganese 

T 

270  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Molybdenum 

It 

0.14  mg/Kg 

Y 

J- 

30-Aug-15 

Nickel 

T 

5 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Barium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Chromium 

fr 

4. 7 mg/Kg 

Y 

30-Aug-15 

Beryllium 

|T 

0.5  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Barium 

jr 

150  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Sodium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

J+ 

29-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Iron 

T 

9900 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Calcium 

t 

4900  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Aluminum 

T 

6800 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Calcium 

T 

4600 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Aluminum 

T 

6800 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

J+ 

29-Aug-15 

Mercury 

T 

0.025  mg/Kg 

Y 

UB 

29-Aug-15 

Iron 

T 

8000 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Calcium 

T 

4000 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Aluminum 

T 

5000 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Aluminum 

T 

7700 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Calcium 

T 

5600 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Copper 

T 

8.6  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Sodium 

It 

140  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 
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Barium 

T 

190mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.55  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Cadmium 

T 

O.llmg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Nickel 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

29-Aug-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Thallium 

T 

0.081  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Potassium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

J+ 

29-Aug-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.084  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Manganese 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Copper 

T 

6.4mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Nickel 

T 

5.2mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Zinc 

T 

64  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Silver 

T 

0.039  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.47  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Cadmium 

T 

O.llmg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Chromium 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Cobalt 

T 

4 mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

29-Aug-15 

Zinc 

T 

39  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Lead 

T 

7.8  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Antimony 

T 

0.023  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Sodium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Potassium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

J + 

29-Aug-15 

Magnesium 

T 

2900  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Calcium 

T 

6100  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Potassium 

T 

960  mg/Kg 

Y 

J+ 

29-Aug-15 

Mercury 

T 

0.025  mg/Kg 

Y 

UB 

29-Aug-15 

Sodium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Thallium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Silver 

T 

0.033  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

29-Aug-15 

Nickel 

T 

10  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Chromium 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Aluminum 

T 

8800 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Lead 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 
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Mercury 

T 

0.025  mg/Kg 

Y 

UB 

29-Aug-15 

Zinc 

T 

23  mg/Kg 

Y 

[j 

29-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

U 

29-Aug-15 

Thallium 

T 

0.088  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Silver 

T 

0.026mg/Kg 

N 

UJ 

29-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

-U 

29-Aug-15 

Nickel 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Magnesium 

T 

1500 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Manganese 

T 

250  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Copper 

fr 

6.5  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Cobalt 

fT 

4.2  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Chromium 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.051  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.42  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg  Y J 

29-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

j 

29-Aug-15 

Molybdenum 

fr 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Silver 

T 

0.026  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Manganese 

fl 

350  mg/Kg 

Y 

i 

29-Aug-15 

Magnesium 

fr 

2000 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Iron 

T 

9300 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Calcium 

T 

4300  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Aluminum 

T 

6300  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Mercury 

T 

0.025  mg/Kg 

Y 

UB 

29-Aug-15 

Zinc 

fr 

38  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Sodium 

fr 

190  mg/Kg 

Y 

U 

29-Aug-15 

Thallium 

fr 

0.096  mg/Kg 

Y 

U 

29-Aug-15 

Arsenic 

fr 

2.4mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

fu 

29-Aug-15 

Nickel 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Molybdenum 

fr 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Manganese 

T 

270  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Lead 

fr 

8.6  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Copper 

fr 

7.6mg/Kg 

Y 

[I 

29-Aug-15 

Cobalt 

fr 

4.5  mg/Kg 

Y 

ll 

29-Aug-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Manganese 

T 

240  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

u 

29-Aug-15 

Chromium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.094  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Beryllium 

fr 

0.68  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Barium 

fr 

180  mg/Kg 

Y 

u 

29-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

29-Aug-15 
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Potassium 

T 

llOOmg/Kg 

Y 

J+ 

29-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.12mg/Kg 

Y jj 

29-Aug-15 

Chromium 

T 

5.2mg/Kg 

Y [l 

29-Aug-15 

Lead 

T 

8.4mg/Kg 

Y J 

29-Aug-15 

Antimony 

T 

0.078  mg/Kg 

Y 

Jj 

29-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.5  mg/Kg 

Y J 

29-Aug-15 

Silver 

T 

0.038  mg/Kg 

Y 

[j 

29-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.07  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.45mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Barium 

T 

150  mg/Kg 

Y J 

29-Aug-15 

Nickel 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.077  mg/Kg 

Y J 

29-Aug-15 

Zinc 

T 

33  mg/Kg 

Y J 

29-Aug-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y J 

29-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.19  mg/Kg 

Y J 

29-Aug-15 

Manganese 

T 

320  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Lead 

T 

10  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Copper 

T 

9.8  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Silver 

T 

0.043  mg/Kg 

Y 

& 

29-Aug-15 

Chromium 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

jj 

29-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

;U 

29-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.65  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Zinc 

T 

43  mg/Kg 

Y 

(l 

29-Aug-15 

Mercury 

T 

0.028  mg/Kg 

Y 

UB 

29-Aug-15 

Silver 

T 

0.026  mg/Kg 

N 

UJ 

29-Aug-15 

Thallium 

T 

0.077  mg/Kg 

Y 

jj 

29-Aug-15 

Iron 

T 

17000  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.3  mg/Kg 

Y t 

29-Aug-15 

Chromium 

T 

7.5  mg/Kg 

Y T~ 

29-Aug-15 

Magnesium 

T 

2500 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

J+ 

29-Aug-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y J 

29-Aug-15 

Antimony 

T 

0.087mg/Kg 

Y b 

29-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Barium 

T 

190mg/Kg 

Y 

[j 

29-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.095  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0078  mg/Kg 

N 

u 

29-Aug-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Potassium 

T 

1700  mg/Kg 

Y 

J+ 

29-Aug-15 

Manganese 

T 

330  mg/Kg 

Y J 

29-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.23  mg/Kg 

Y J 

29-Aug-15 

Nickel 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.73  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

1805226 


ED  000792  00000864-00354 


Nickel 

T 

9 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Vanadium 

T 

lOmg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Chromium 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Lead 

T 

14  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Calcium 

T 

7200 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Selenium 

T 

0.21  mg/Kg 

N 

U 

29-Aug-15 

Silver 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Zinc 

T 

56  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Mercury 

T 

0.029  mg/Kg 

Y 

LIB 

29-Aug-15 

Manganese 

T 

400  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Calcium 

T 

8800 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Magnesium 

T 

3300 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Potassium 

T 

2100  mg/Kg 

Y 

J+ 

29-Aug-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.86  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Antimony 

T 

0.024  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Sodium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Potassium 

T 

1900  mg/Kg 

Y 

J+ 

29-Aug-15 

Magnesium 

T 

3200  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Manganese 

T 

460  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Calcium 

T 

10000 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Barium 

T 

340  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.71  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Chromium 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Zinc 

T 

47  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Lead 

T 

18  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Magnesium 

T 

2900  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

1805226 


ED  000792  00000864-00355 


Molybdenum 

T 

0.26mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Silver 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Lead 

T 

11  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Nickel 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Zinc 

T 

41  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Mercury 

T 

0.026  mg/Kg 

Y 

UB 

29-Aug-15 

Chromium 

fr 

5.6mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Copper 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Lead 

T 

11  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Molybdenum 

fr 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Zinc 

;T 

86  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Selenium 

fr 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

29-Aug-15 

Silver 

T 

0.044  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Thallium 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Aluminum 

W 

9700 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Calcium 

T 

6800  mg/Kg  Y 

29-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Manganese 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

J 

29-Aug-15 

Aluminum 

^T 

8800 mg/Kg 

Y 

29-Aug-15 

Mercury 

T 

0.025  mg/Kg 

Y 

UB 

29-Aug-15 

Mercury 

fr 

0.026  mg/Kg 

Y 

UB 

29-Aug-15 

Copper 

T 

33  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.2  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Antimony 

T 

0.069  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.83  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Aluminum 

T 

9800 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Calcium 

(r 

18000  mg/Kg 

Y 

J- 

28-Aug-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Magnesium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.87  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.6  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Antimony 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Lead 

T 

53  mg/Kg 

Y 

J+ 

28-Aug-15 

Manganese 

T 

840  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 
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Molybdenum 

T 

0.59mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Nickel 

T 

8 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Selenium 

T 

0.4mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Silver 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Potassium 

T 

1500 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Thallium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Zinc 

T 

420  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Mercury 

T 

0.024  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Chromium 

T 

4.9  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Iron 

T 

9500  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Calcium 

T 

4800  mg/Kg 

Y 

J- 

28-Aug-15 

Aluminum 

T 

6100 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0088  mg/Kg 

N 

U 

28-Aug-15 

Zinc 

T 

62  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Potassium 

T 

1000 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Barium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.62  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Barium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Chromium 

T 

5.1  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Calcium 

T 

5800 mg/Kg 

Y 

J- 

28-Aug-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

Y 

J + 

28-Aug-15 

Manganese 

T 

360  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Nickel 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Silver 

T 

0.068  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Magnesium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Sodium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Nickel 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Manganese 

T 

210  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Lead 

T 

5.1  mg/Kg 

Y 

J + 

28-Aug-15 

Copper 

T 

5 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Chromium 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 
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Cadmium 

T 

0.036  mg/Kg 

V 

28-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.35  mg/Kg 

y 

28-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.68  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0074  mg/Kg 

N 

U 

28-Aug-15 

Potassium 

T 

840  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Magnesium 

T 

1300 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Iron 

T 

7300  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Calcium 

T 

3700  mg/Kg 

Y 

J- 

28-Aug-15 

Aluminum 

T 

4500 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Chromium 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Aluminum 

T 

6000 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Calcium 

T 

4500  mg/Kg 

Y 

J- 

28-Aug-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Chromium 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Lead 

T 

19  mg/Kg 

Y 

J+ 

28-Aug-15 

Manganese 

T 

390  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Nickel 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

28-Aug-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

28-Aug-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Silver 

T 

0.022  mg/Kg 

N 

u 

28-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0088  mg/Kg 

N 

u 

28-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Sodium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Potassium 

T 

1100  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Magnesium 

T 

2000  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Iron 

T 

9700 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Calcium 

T 

4700 mg/Kg 

Y 

j- 

28-Aug-15 

Aluminum 

T 

6600 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Zinc 

T 

53  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Potassium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Silver 

T 

0.077  mg/Kg 

Y 

j 

28-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.76  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Iron 

T 

9300  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Silver 

T 

0.042  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

28-Aug-15 

Nickel 

T 

8 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 
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Manganese 

T 

330mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Lead 

T 

llmg/Kg 

Y 

J+ 

28-Aug-15 

Copper 

T 

12mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cobalt 

T 

6 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Zinc 

T 

40  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Potassium 

T 

1700  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Magnesium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Iron 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Calcium 

T 

7000 mg/Kg 

Y 

J- 

28-Aug-15 

Aluminum 

T 

9500  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Lead 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J+ 

28-Aug-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Chromium 

T 

7.2  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.47  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Sodium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Potassium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Magnesium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Thallium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Calcium 

T 

6700 mg/Kg 

Y 

J- 

28-Aug-15 

Magnesium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0082  mg/Kg 

N 

U 

28-Aug-15 

Zinc 

T 

47  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Thallium 

T 

0.18mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Silver 

T 

0.063  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Nickel 

T 

7.9  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Manganese 

T 

350  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0097  mg/Kg 

N 

u 

28-Aug-15 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0067  mg/Kg 

N 

u 

28-Aug-15 

Manganese 

T 

270  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

Y 

J+ 

28-Aug-15 
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Zinc 

T 

78  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Copper 

T 

9.6mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Barium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cobalt 

T 

4 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Chromium 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Thallium 

T 

0.074  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Vanadium 

T 

7.8  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Zinc 

T 

20  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

28-Aug-15 

Lead 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

J+ 

28-Aug-15 

Manganese 

T 

240  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0078  mg/Kg 

N 

U 

28-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Nickel 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

28-Aug-15 

Silver 

T 

0.023  mg/Kg 

N 

u 

28-Aug-15 

Copper 

T 

4 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Vanadium 

T 

9.8  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Calcium 

T 

3700  mg/Kg 

Y 

J- 

28-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Chromium 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.037  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Barium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Sodium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Potassium 

T 

870mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Iron 

T 

7100 mg/Kg  Y 

28-Aug-15 

Nickel 

T 

4.8  mg/Kg  Y 

28-Aug-15 

Aluminum 

T 

4400 mg/Kg  Y 

28-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0068  mg/Kg 

N 

u 

28-Aug-15 

Zinc 

T 

31  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Vanadium 

T 

9.2  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Thallium 

T 

0.077  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Silver 

T 

0.024  mg/Kg 

N 

u 

28-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

u 

28-Aug-15 

Silver 

T 

0.072  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Magnesium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Thallium 

T 

0.086  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Manganese 

T 

260  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Lead 

T 

8.1  mg/Kg 

Y 

+ 

28-Aug-15 

Copper 

T 

7 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 
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Cobalt 

T 

4.2mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Chromium 

T 

4.9mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.078  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.49mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Thallium 

T 

0.058  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Silver 

T 

0.027  mg/Kg 

N 

U 

28-Aug-15 

Aluminum 

T 

8300  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Magnesium 

T 

2300 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Sodium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Antimony 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Zinc 

T 

19  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Potassium 

T 

1000 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Manganese 

T 

250  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Lead 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

J+ 

28-Aug-15 

Copper 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Chromium 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.079  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.41  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Barium 

T 

100  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Nickel 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

28-Aug-15 

Magnesium 

T 

1700  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Iron 

T 

8700  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Calcium 

T 

4000 mg/Kg 

Y 

J- 

28-Aug-15 

Aluminum 

T 

5900 mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0081  mg/Kg 

N 

u 

28-Aug-15 

Zinc 

T 

31  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Thallium 

T 

0.092  mg/Kg 

Y 

J 

28-Aug-15 

Nickel 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

28-Aug-15 

Magnesium 

T 

4400  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Iron 

T 

18000  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Aluminum 

T 

16000  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Chromium 

T 

3 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Zinc 

T 

57  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Vanadium 

T 

24  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 
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Thallium 

T 

0.22mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Silver 

T 

0.056  mg/Kg 

Y J 

27-Aug-15 

Calcium 

T 

9900mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Zinc 

T 

20  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Zinc 

T 

31  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Thallium 

T 

0.059  mg/Kg 

Y J 

27-Aug-15 

Silver 

T 

0.063  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

27-Aug-15 

Nickel 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Manganese 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Lead 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Sodium 

T 

340  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0072  mg/Kg 

N 

u 

27-Aug-15 

Aluminum 

T 

4200 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Vanadium 

T 

7.6mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Copper 

T 

4.1  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.05  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Barium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Magnesium 

T 

1100  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Iron 

T 

6200 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Calcium 

T 

3400 mg/Kg 

Y 

J - 

27-Aug-15 

Potassium 

T 

770  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Thallium 

T 

0.074  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Vanadium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Zinc 

T 

95  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0069  mg/Kg 

N 

u 

27-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Potassium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Lead 

T 

9.3  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Zinc 

T 

34  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Nickel 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Silver 

T 

0.044  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

27-Aug-15 

Nickel 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

UJ 

27-Aug-15 

Copper 

T 

8 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0093  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Calcium 

T 

3700  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 
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Iron 

T 

9800mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Magnesium 

T 

1700mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Potassium 

T 

990mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Sodium 

T 

180mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.6mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Silver 

T 

0.086  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.42mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Selenium 

T 

0.14  mg/Kg 

N 

U 

27-Aug-15 

Chromium 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Copper 

T 

9.1  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Lead 

fr 

20  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Manganese 

T 

340  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.23 

mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Copper 

fr 

9.7  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Aluminum 

T 

8600 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Beryllium 

fr 

0.57 

mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Arsenic 

;t 

2.7 

mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Sodium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Potassium 

It 

1600 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Magnesium 

T 

2600  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Manganese 

T 

280  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Calcium 

fr 

5600  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.8 

mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Thallium 

fr 

0.12 

mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Silver 

T 

0.059 

mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16 

mg/Kg 

N 

U 

27-Aug-15 

Nickel 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Molybdenum 

fr 

0.23  mg/Kg 

Y 

UJ 

27-Aug-15 

Manganese 

T 

260  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Iron 

It 

11000 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Magnesium 

fr 

2500  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Cobalt 

fr 

5.4  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Chromium 

fr 

6.9 

mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.062  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.7  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.072  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Potassium 

T 

1500 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Chromium 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Iron 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Calcium 

T 

5200  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 
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Aluminum 

T 

8400mg/Kg 

V 

27-Aug-15 

Mercury 

T 

0.008  mg/Kg 

N 

U 

27-Aug-15 

Aluminum 

T 

6100mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Lead 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Manganese 

T 

370  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Barium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Antimony 

T 

0.078  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Barium 

T 

350  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.45  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Chromium 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Silver 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Lead 

T 

20  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Selenium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Nickel 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Manganese 

T 

470  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Copper 

T 

18  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.8  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Chromium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Copper 

T 

11  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Silver 

T 

0.068  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.99  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Chromium 

T 

9.4  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Lead 

T 

13  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Manganese 

T 

360  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

UJ 

27-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

UJ 

27-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Zinc 

T 

43  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0099  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 
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Mercury 

T 

0.013  mg/Kg 

Y [) 

27-Aug-15 

Zinc 

T 

61  mg/Kg 

Y 

[j- 

27-Aug-15 

Vanadium 

T 

21  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Thallium 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Nickel 

T 

9.7  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Sodium 

T 

180  mg/Kg 

Y |l 

27-Aug-15 

Lead 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Calcium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Aluminum 

T 

4000 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Potassium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Magnesium 

T 

3600  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Calcium 

T 

7500  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Nickel 

T 

11  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Nickel 

T 

5.4mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Potassium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Magnesium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Iron 

T 

10000 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Calcium 

T 

4300 mg/Kg 

Y 

fJ- 

27-Aug-15 

Aluminum 

T 

6400 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0088  mg/Kg 

N 

III 

27-Aug-15 

Zinc 

T 

99  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Thallium 

T 

0.099  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Antimony 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

U- 

27-Aug-15 

Sodium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

}J 

27-Aug-15 

Silver 

T 

0.079  mg/Kg 

Y jj 

27-Aug-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Copper 

T 

8.1  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Chromium 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.06  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Iron 

T 

6100 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.48  mg/Kg 

Y J 

27-Aug-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Manganese 

T 

270  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Antimony 

T 

0.024  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

[j 

27-Aug-15 

Potassium 

T 

740  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Magnesium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0076  mg/Kg 

N 

III 

27-Aug-15 

Zinc 

T 

33  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 
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Thallium 

T 

0.12mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Silver 

T 

0.054  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Selenium 

T 

0.14mg/Kg 

N 

U 

27-Aug-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.4  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Lead 

T 

50  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Manganese 

T 

740  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.59  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Nickel 

T 

7.6  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Silver 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Zinc 

T 

230  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Mercury 

T 

0.017mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Copper 

T 

23  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Selenium 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.1  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Chromium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Barium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Sodium 

T 

330  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Nickel 

T 

12  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Manganese 

T 

430  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Iron 

T 

18000 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Chromium 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.58  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.8  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Barium 

T 

420  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.7mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Antimony 

T 

0.077  mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Magnesium 

T 

2900  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Aluminum 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Calcium 

T 

7600 mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Magnesium 

T 

3500 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Potassium 

T 

2300 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

27-Aug-15 

Calcium 

T 

8900 mg/Kg 

Y 

J- 

27-Aug-15 
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Potassium 

T 

1600mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Iron 

T 

15000 mg/Kg 

Y 

27-Aug-15 

Silver 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Barium 

T 

370  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.87  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Chromium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Cobalt 

T 

12  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Copper 

T 

38  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Lead 

T 

58  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Manganese 

T 

900  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.37  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Nickel 

T 

16  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

UB 

26-Aug-15 

Potassium 

T 

4700 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Selenium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Nickel 

T 

5.4mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Manganese 

T 

460  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Lead 

T 

35  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Copper 

T 

20  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.1  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Arsenic 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Chromium 

T 

4 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.53  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Selenium 

T 

0.56  mg/Kg 

N 

U 

26-Aug-15 

Copper 

T 

31  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Mercury 

T 

0.014mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Calcium 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

J- 

26-Aug-15 

Zinc 

T 

290  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Thallium 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

UB 

26-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.6  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Silver 

T 

0.36  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Selenium 

T 

0.33  mg/Kg 

N 

U 

26-Aug-15 

Nickel 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.55  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Arsenic 

T 

8 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Lead 

T 

66  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Sodium 

T 

690  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Potassium 

T 

2100  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Chromium 

T 

6 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 
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Cadmium 

T 

0.79mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.86mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Barium 

T 

300mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Aluminum 

T 

27000  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Calcium 

T 

17000  mg/Kg 

Y 

J- 

26-Aug-15 

Iron 

T 

27000  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Magnesium 

T 

6300  mg/Kg  Y 

26-Aug-15 

Magnesium 

T 

3200  mg/Kg  Y 

26-Aug-15 

Manganese 

T 

900  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.033  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Zinc 

T 

200  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Aluminum 

T 

9600 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Calcium 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

J- 

26-Aug-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Magnesium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Potassium 

T 

1600 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Calcium 

T 

3400 mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Chromium 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Copper 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Aluminum 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Lead 

T 

4.9  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Manganese 

T 

160  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Potassium 

T 

1200  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.67  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Aluminum 

T 

2600 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Calcium 

T 

2400  mg/Kg 

Y 

J- 

26-Aug-15 

Iron 

T 

5000  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Magnesium 

T 

720  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Potassium 

T 

530  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Barium 

T 

460  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Barium 

T 

420  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Silver 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.46  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Chromium 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 
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Copper 

T 

20mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Lead 

T 

32mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Manganese 

T 

530mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.36mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Iron 

T 

6400mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0077  mg/Kg 

N 

U 

26-Aug-15 

Copper 

T 

9 mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Manganese 

T 

360  mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Nickel 

T 

3.8  mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

26-Aug-15 

Silver 

T 

0.089  mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

7 

UB 

26-Aug-15 

Aluminum 

T 

4000 mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Zinc 

T 

76  mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Antimony 

T 

0.055  mg/Kg 

7 

J- 

26-Aug-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Zinc 

T 

230  mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0085  mg/Kg 

N 

U 

26-Aug-15 

Aluminum 

T 

7500  mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Calcium 

T 

7000 mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Magnesium 

T 

1900  mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Vanadium 

T 

8.5  mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

7 

UB 

26-Aug-15 

Magnesium 

T 

1100 mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Potassium 

T 

660  mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.2mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Barium 

T 

150  mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.35  mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.18  mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Nickel 

T 

2.9  mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.3  mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Silver 

T 

0.027  mg/Kg 

N 

U 

26-Aug-15 

Chromium 

T 

2.8  mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Vanadium 

T 

8.9  mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Zinc 

T 

14  mg/Kg 

7 

26-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0089  mg/Kg 

N 

u 

26-Aug-15 

Mercury 

T 

0.042  mg/Kg 

7 

J 

26-Aug-15 

Zinc 

T 

190  mg/Kg 

7 

26-Aug-15 
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Vanadium 

T 

32mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Thallium 

T 

0.42  mg/Kg 

Y 

UB 

26-Aug-15 

Silver 

T 

0.45 

mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

26-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15 

mg/Kg 

Y 

UB 

26-Aug-15 

Aluminum 

T 

7800 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

UB 

26-Aug-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Zinc 

T 

110  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Mercury 

fr 

0.009  mg/Kg 

N 

U 

26-Aug-15 

Mercury 

fr 

0.0085 

mg/Kg 

N 

U 

26-Aug-15 

Selenium 

fr 

0.19  mg/Kg 

N 

U 

26-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Nickel 

;T 

5.2  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Silver 

T 

0.19 

mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Selenium 

T 

0.2mg/Kg 

N 

U 

26-Aug-15 

Nickel 

T 

6.1 

mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.24mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Manganese 

\r 

440  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Lead 

T 

31 

mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Zinc 

fT 

140  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Cadmium 

F 

0.32 

mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Calcium 

\r 

6800 mg/Kg 

Y 

J- 

26-Aug-15 

Iron 

F 

11000  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Magnesium 

F 

2100 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Potassium 

fr 

1200 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Silver 

T 

0.12 

mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.58  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Chromium 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Chromium 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Lead 

T 

25  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Manganese 

T 

480  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

J 

26-Aug-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Nickel 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.51  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Chromium 

T 

5.1  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 
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Lead 

T 

19mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Copper 

T 

19mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.16mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Sodium 

T 

220mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18mg/Kg 

N 

U 

26-Aug-15 

Silver 

T 

0.098  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14mg/Kg 

Y 

UB 

26-Aug-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Zinc 

T 

76  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0084  mg/Kg 

N 

U 

26-Aug-15 

Manganese 

T 

320  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Calcium 

T 

7400 mg/Kg 

Y 

J- 

26-Aug-15 

Barium 

T 

360  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.48  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.68  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Iron 

T 

21000 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Barium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Aluminum 

T 

7900 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Aluminum 

T 

8300  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Calcium 

T 

5300 mg/Kg 

Y 

J- 

26-Aug-15 

Iron 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Magnesium 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Magnesium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

26-Aug-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Chromium 

T 

5 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.52  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0077  mg/Kg 

N 

U 

26-Aug-15 

Zinc 

T 

120  mg/Kg  Y 

26-Aug-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Barium 

T 

350  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Silver 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Sodium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Nickel 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.34  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Manganese 

T 

370  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Lead 

T 

29  mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 
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Arsenic 

T 

2.8mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Potassium 

T 

llOOmg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Iron 

T 

9900mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Calcium 

T 

4700mg/Kg 

Y 

J- 

26-Aug-15 

Aluminum 

T 

6300mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

UB 

26-Aug-15 

Sodium 

T 

180mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Magnesium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

26-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Calcium 

T 

6300 mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Chromium 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Copper 

T 

18  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Magnesium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.26mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Lead 

T 

27mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Zinc 

T 

100  mg/Kg 

Y 

J- 

25-Aug-15 

Nickel 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

U 

25-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Silver 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Sodium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Thallium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Manganese 

T 

600  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.8  mg/Kg  Y 

25-Aug-15 

Magnesium 

T 

3400 mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Manganese 

T 

520  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Mercury 

T 

0.017  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Aluminum 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.4  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.51  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.56  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Calcium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Sodium 

T 

100  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Silver 

T 

0.024  mg/Kg 

N 

U 

25-Aug-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

25-Aug-15 

Potassium 

T 

530  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Nickel 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Zinc 

T 

9.8  mg/Kg 

Y 

J- 

25-Aug-15 

Lead 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 
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Mercury 

T 

0.0082  mg/Kg 

N 

U 

25-Aug-15 

Magnesium 

T 

720mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Iron 

T 

5200  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Copper 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.72  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Chromium 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.023  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Silver 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Calcium 

T 

24000  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Barium 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Aluminum 

T 

2700 mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Vanadium 

T 

5.6mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Manganese 

T 

410  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0092  mg/Kg 

N 

u 

25-Aug-15 

Aluminum 

T 

9000 mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Antimony 

T 

0.054  mg/Kg 

Y 

J- 

25-Aug-15 

Thallium 

T 

0.031  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Cobalt 

T 

1.4  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.67  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Arsenic 

T 

0.93  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Barium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.072  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Zinc 

T 

280  mg/Kg 

Y 

J- 

25-Aug-15 

Sodium 

T 

400  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Silver 

T 

0.61mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Selenium 

T 

0.45  mg/Kg 

N 

u 

25-Aug-15 

Potassium 

T 

2600  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Manganese 

T 

680  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Potassium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Nickel 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Chromium 

T 

1.6  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Lead 

T 

85  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Iron 

T 

25000  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Copper 

T 

32  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Chromium 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Calcium 

T 

31000 mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.46  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 
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Barium 

T 

180mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Arsenic 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Mercury 

T 

0.024  mg/Kg 

N 

U 

25-Aug-15 

Aluminum 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Magnesium 

T 

3700  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Lead 

T 

110  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Cobalt 

T 

5 mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Copper 

T 

18  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Iron 

T 

16000  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Lead 

T 

24  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Magnesium 

T 

3 100  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.32  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Zinc 

T 

240  mg/Kg 

Y 

J- 

25-Aug-15 

Nickel 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Manganese 

T 

98  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

N 

U 

25-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Aluminum 

T 

6300 mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Manganese 

T 

100  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Iron 

T 

24000  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Copper 

T 

42  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Potassium 

T 

1000 mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Nickel 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Zinc 

T 

37  mg/Kg 

Y 

J- 

25-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0087  mg/Kg 

N 

u 

25-Aug-15 

Lead 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Magnesium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Iron 

T 

9700 mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Copper 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Cobalt 

T 

1.4  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Chromium 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Sodium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Zinc 

T 

100  mg/Kg 

Y 

J- 

25-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Magnesium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Lead 

T 

18  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Iron 

T 

8300  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Copper 

T 

9.7  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Chromium 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Calcium 

T 

6000  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 
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Cadmium 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.36mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Barium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.4  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Vanadium 

T 

7.7  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Thallium 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Barium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Lead 

T 

22  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Nickel 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

N 

U 

25-Aug-15 

Manganese 

T 

400  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Aluminum 

T 

5600 mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Vanadium 

T 

9.7  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

U 

25-Aug-15 

Silver 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Sodium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Nickel 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Magnesium 

T 

1900  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Calcium 

T 

5400 mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0081  mg/Kg 

N 

U 

25-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Lead 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Magnesium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Thallium 

T 

0.031  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Zinc 

T 

28  mg/Kg 

Y 

J- 

25-Aug-15 

Nickel 

T 

1.4  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Potassium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

25-Aug-15 

Silver 

T 

0.025  mg/Kg 

N 

u 

25-Aug-15 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Vanadium 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Manganese 

T 

340  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Manganese 

T 

79  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Potassium 

T 

920  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

u 

25-Aug-15 

Silver 

T 

0.092  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Thallium 

T 

0.077  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Cobalt 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Vanadium 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Chromium 

T 

1.2  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 
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Aluminum 

T 

6900mg/Kg 

Y J 

25-Aug-15 

Arsenic 

T 

0.81  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Barium 

T 

52mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.082  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Chromium 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Zinc 

T 

80  mg/Kg 

Y 

J- 

25-Aug-15 

Barium 

T 

100  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Zinc 

T 

57  mg/Kg 

Y 

J- 

25-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0092  mg/Kg 

N 

U 

25-Aug-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Magnesium 

T 

2300 mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Copper 

T 

9.2mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Cobalt 

T 

2 mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Chromium 

T 

1.8mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Calcium 

T 

9700 mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Nickel 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.4  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Aluminum 

T 

8800  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Manganese 

T 

200  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.7  mg/Kg  Y 

25-Aug-15 

Chromium 

T 

6 mg/Kg  Y 

25-Aug-15 

Calcium 

T 

25000  mg/Kg  Y 

J 

25-Aug-15 

Copper 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.89mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Arsenic 

T 

13  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Mercury 

T 

0.021mg/Kg 

N 

u 

25-Aug-15 

Aluminum 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Sodium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Calcium 

T 

9600  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.38  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.42  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.6  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

N 

u 

25-Aug-15 

Thallium 

T 

0.033  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Potassium 

T 

1300 mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Silver 

T 

0.043  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

u 

25-Aug-15 

Thallium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J 

25-Aug-15 
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Calcium 

T 

4700mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Sodium 

T 

200mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Aluminum 

T 

7800mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Silver 

T 

0.068  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Sodium 

T 

200mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Thallium 

T 

0.048  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Vanadium 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Zinc 

T 

360  mg/Kg 

Y 

J- 

25-Aug-15 

Nickel 

T 

7.6  mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Potassium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

25-Aug-15 

Selenium 

T 

0.38  mg/Kg 

N 

U 

25-Aug-15 

Silver 

T 

0.78  mg/Kg  Y 

25-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg  Y 

25-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg  N 

U 

25-Aug-15 

Calcium 

T 

5300  mg/Kg  Y 

24-Aug-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Barium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.49  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Chromium 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Iron 

T 

8400 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Potassium 

T 

890  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Copper 

T 

27  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Magnesium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Chromium 

T 

5 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Manganese 

T 

5 10  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Lead 

T 

34  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Copper 

T 

19  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.9  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Chromium 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.5  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Nickel 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

24-Aug-15 

Potassium 

T 

1000 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Magnesium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Iron 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Calcium 

T 

6000 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Aluminum 

T 

6600  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Mercury 

T 

0.016  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Zinc 

T 

77  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 
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Vanadium 

T 

20mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Barium 

T 

410mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Zinc 

T 

330mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.86mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.6mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Lead 

T 

33  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Manganese 

T 

770mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.45  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Nickel 

T 

7.8  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Selenium 

T 

0.35  mg/Kg 

Y 

J 24-Aug-15i 

Silver 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.37  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Vanadium 

fr 

18  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Selenium 

T 

0.24mg/Kg 

Y 

J | 24-Aug-15; 

Mercury 

fr 

0.021mg/Kg 

Y 

J 24-Aug-15f 

Aluminum 

fr 

5600 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Copper 

fr 

11  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Mercury 

T 

0.009  mg/Kg 

N 

U 24-Aug-15j 

Zinc 

fr 

160  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Vanadium 

fr 

13  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Thallium 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J | 24-Aug-15 

Silver 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Thallium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Beryllium 

T 

1 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.74  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Nickel 

T 

9.5  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Aluminum 

fr 

12000  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Calcium 

fr 

20000  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Iron 

fr 

20000  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Magnesium 

T 

3200  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Potassium 

|r 

1900 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Sodium 

fr 

190  mg/Kg 

Y 

J 24-Aug-15 

Thallium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Barium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Copper 

T 

49  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cadmium 

fr 

1.6  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Chromium 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Selenium 

T 

0.53  mg/Kg 

Y 

J 24-Aug-15 

Silver 

T 

0.74  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Thallium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Zinc 

T 

440  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Mercury 

T 

0.025  mg/Kg 

Y 

J 24-Aug-15 

Arsenic 

T 

7.6  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Barium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 
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Arsenic 

T 

3.4mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Nickel 

T 

9.8mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.24mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Manganese 

T 

420mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Lead 

T 

19mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Copper 

T 

17  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.1mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Chromium 

T 

9.1  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Manganese 

T 

820mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.98  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Lead 

T 

120  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Sodium 

T 

210mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Magnesium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Calcium 

T 

6700 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Silver 

T 

0.095  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Copper 

T 

17  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Lead 

T 

23  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Manganese 

T 

430  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.19  mg/Kg  Y 

J 

24-Aug-15 

Nickel 

T 

5 mg/Kg  Y 

24-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

24-Aug-15 

Silver 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Thallium 

T 

0.097 mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.39  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Zinc 

T 

110  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Iron 

T 

5400  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Aluminum 

T 

5500  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Calcium 

T 

5000 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Iron 

T 

8300  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Magnesium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Potassium 

T 

870  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.78  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Vanadium 

T 

9.4  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cobalt 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Zinc 

T 

13  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Vanadium 

T 

9.2  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 
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Thallium 

T 

0.042  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Silver 

T 

0.025  mg/Kg 

N 

U 

24-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

24-Aug-15 

Nickel 

T 

2.5 

mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Manganese 

T 

130  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Aluminum 

T 

2300 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Copper 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Calcium 

T 

2600  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Chromium 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.022  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.21 

mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Barium 

T 

760  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.7 

mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Sodium 

T 

91  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Potassium 

T 

460  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Magnesium 

T 

670  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.23 

mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Lead 

T 

5.2 

mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.9 

mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Chromium 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.23 

mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.49  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Barium 

T 

410  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Sodium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Barium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.28mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Calcium 

T 

5500 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Aluminum 

T 

7200  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Calcium 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Mercury 

T 

0.013  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Zinc 

T 

87  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Chromium 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.1  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Lead 

T 

17  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Aluminum 

T 

9800  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 
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Molybdenum 

T 

0.24mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Nickel 

T 

4.1  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18mg/Kg 

N 

U 

24-Aug-15 

Silver 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Lead 

T 

22  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Vanadium 

T 

8.7  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Manganese 

T 

310  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0084  mg/Kg 

N 

U 

24-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0085  mg/Kg 

N 

U 

24-Aug-15 

Zinc 

T 

93 

mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Thallium 

T 

0.11 

mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Silver 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18 

mg/Kg 

N 

U 

24-Aug-15 

Nickel 

T 

6 

mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Barium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Thallium 

T 

0.084  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Calcium 

T 

23000  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

24-Aug-15 

Silver 

T 

0.21 

mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Vanadium 

T 

13 

mg/Kg  Y 

24-Aug-15 

Zinc 

T 

120  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0089 

mg/Kg 

N 

u 

24-Aug-15 

Silver 

T 

1 

mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Thallium 

T 

0.22 

mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Vanadium 

T 

19  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Copper 

T 

52 

mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Mercury 

T 

0.027  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Manganese 

T 

410  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Iron 

T 

22000  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Magnesium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Potassium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Sodium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Arsenic 

T 

9.4mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Potassium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Magnesium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Iron 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Calcium 

T 

5800  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Zinc 

T 

460  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Barium 

T 

210  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Chromium 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Lead 

T 

140  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 
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Manganese 

T 

lOOOmg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.94mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Nickel 

T 

8.1mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Selenium 

T 

0.56mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Sodium 

T 

150mg/Kg 

Y 

J 

24-Aug-15 

Nickel 

T 

5.8mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Manganese 

T 

400mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.28mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.57  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.33  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Chromium 

T 

5 mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.2  mg/Kg  Y 

24-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.86  mg/Kg  Y 

24-Aug-15 

Barium 

T 

290  mg/Kg  Y 

24-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000  mg/Kg  Y 

24-Aug-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg  Y 

24-Aug-15 

Lead 

T 

36  mg/Kg  Y 

24-Aug-15 

Aluminum 

T 

7200 mg/Kg  Y 

24-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

24-Aug-15 

Mercury 

T 

0.017  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Potassium 

T 

2200  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Copper 

T 

24  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Lead 

T 

52  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Manganese 

T 

5 10  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.41  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Nickel 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Selenium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Silver 

T 

0.47  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Chromium 

T 

8.1  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Zinc 

T 

180mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.55  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Magnesium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Potassium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Sodium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Antimony 

T 

0.04mg/Kg 

Y 

J- 

23-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Barium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Beryllium 

T 

1 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cadmium 

T 

1 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Calcium 

T 

17000 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Vanadium 

T 

22  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Iron 

T 

21000  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 
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Calcium 

T 

21000 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Aluminum 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Chromium 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Barium 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Arsenic 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.6  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Magnesium 

T 

3400 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Calcium 

T 

8800 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0085  mg/Kg 

N 

U 

23-Aug-15 

Magnesium 

T 

3200  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Sodium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Antimony 

T 

0.032  mg/Kg 

Y 

J- 

23-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.8mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Barium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.94  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

}J 

23-Aug-15 

Barium 

T 

440  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Mercury 

T 

0.031  mg/Kg 

Y J 

23-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Manganese 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Lead 

T 

27  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

}j 

23-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.1  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Chromium 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

u 

23-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.45  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Silver 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Sodium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Potassium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Magnesium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Iron 

T 

9900 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Calcium 

T 

4900 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Aluminum 

T 

6300 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Barium 

T 

630  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Copper 

T 

3.2  mg/Kg 

Y J 

23-Aug-15 

Zinc 

T 

13  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Vanadium 

T 

8 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Thallium 

T 

0.053  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Silver 

T 

0.026  mg/Kg 

N 

u 

23-Aug-15 
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Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

23-Aug-15 

Nickel 

T 

2.5mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Nickel 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Lead 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Potassium 

T 

5 20  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cobalt 

T 

2 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Chromium 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.034mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0098  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Zinc 

T 

110  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Thallium 

T 

0.098  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Manganese 

T 

140  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Lead 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Potassium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Sodium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Arsenic 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Barium 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.74  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Chromium 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.6  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Copper 

T 

51  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Calcium 

T 

18000 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Manganese 

T 

890  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.89  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Nickel 

T 

10  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Selenium 

T 

0.64  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Silver 

T 

0.81  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Thallium 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Zinc 

T 

470  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.5  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Nickel 

T 

7.6  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Chromium 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Magnesium 

T 

720  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Iron 

T 

4800  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Calcium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Aluminum 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Copper 

T 

40  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Lead 

T 

97  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Magnesium 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 
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Molybdenum 

T 

0.72mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

ron 

T 

21000 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Selenium 

T 

0.4mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Silver 

T 

0.62  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Thallium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Zinc 

T 

350  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Mercury 

T 

0.026  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Sodium 

T 

92  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Manganese 

T 

7 10  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Silver 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

ron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Calcium 

T 

8000 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Aluminum 

T 

8500  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

N 

U 

23-Aug-15 

Zinc 

T 

170  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Arsenic 

T 

6 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Selenium 

T 

0.22  mg/Kg 

N 

U 

23-Aug-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.34  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Manganese 

T 

6 10  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

.ead 

T 

41  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Mercury 

T 

0.012  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

.ead 

T 

36  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Zinc 

T 

160  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Silver 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Selenium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Shekel 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

;>otassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Manganese 

T 

590  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Copper 

T 

19  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.5  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

ron 

T 

17000 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

3arium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Chromium 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

1805226 
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Molybdenum 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Aluminum 

T 

7200mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Manganese 

T 

420  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Lead 

T 

24  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y J 

23-Aug-15 

Potassium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Magnesium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Copper 

T 

22  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Calcium 

:T 

5300 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Chromium 

T 

5 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cadmium 

fr 

0.3  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Beryllium 

fr 

0.57  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Barium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.9mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Calcium 

T 

9000  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cadmium 

fr 

0.62  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.72  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Barium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Potassium 

'T 

1400  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Nickel 

k 

6.2  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Aluminum 

fr 

9100 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Mercury 

fr 

0.008  mg/Kg 

N 

U 

23-Aug-15 

Zinc 

T 

120  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Silver 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Chromium 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Magnesium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.33  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Thallium 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Vanadium 

T 

21  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Zinc 

T 

360  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Mercury 

T 

0.016  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Manganese 

T 

500  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Lead 

T 

36  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Copper 

T 

20  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

1805226 
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Cobalt 

T 

5.6mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Chromium 

T 

5.8mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.45mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.67  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Silver 

T 

0.22mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Sodium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Nickel 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Selenium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Silver 

T 

0.72  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Zinc 

T 

160  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Aluminum 

T 

9200 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Calcium 

T 

8300  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Magnesium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.72  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Barium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Selenium 

T 

0.52  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Nickel 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.47  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Manganese 

T 

840  mg/Kg 

Y 

23-Aug-15 

Lead 

T 

38  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Copper 

T 

28  mg/Kg 

Y 

J 

23-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.68  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Copper 

T 

16  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Lead 

T 

25  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Nickel 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Magnesium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Barium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Chromium 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Aluminum 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.031  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.2  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Calcium 

T 

6500 mg/Kg 

Y 

J- 

22-Aug-15 

Chromium 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.34  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Aluminum 

T 

7200  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 
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Calcium 

T 

22000  mg/Kg 

Y 

J- 

22-Aug-15 

Iron 

T 

19000  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Copper 

T 

48  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Lead 

T 

130  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Nickel 

T 

7.9  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Magnesium 

T 

2700 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.59  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

UB 

22-Aug-15 

Zinc 

T 

120  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

22-Aug-15 

Silver 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.34  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Mercury 

T 

0.008  mg/Kg 

N 

U 

22-Aug-15 

Vanadium 

T 

19  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Manganese 

T 

470  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Calcium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

J- 

22-Aug-15 

Vanadium 

T 

9.2  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Barium 

T 

620  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Silver 

T 

0.026mg/Kg 

N 

U 

22-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

22-Aug-15 

Potassium 

T 

560  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0091  mg/Kg 

N 

u 

22-Aug-15 

Magnesium 

T 

840  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Nickel 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Lead 

T 

5.1  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Copper 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Iron 

T 

5500  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Zinc 

T 

14  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Manganese 

T 

930  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.54  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Sodium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Magnesium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Manganese 

T 

560  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Nickel 

T 

6 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Lead 

T 

35  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Copper 

T 

19  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cobalt 

T 

5 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.33  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

1805226 
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Chromium 

T 

5 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Potassium 

T 

llOOmg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Barium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Calcium 

T 

7700 mg/Kg 

Y 

J- 

22-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.45  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Aluminum 

T 

6700  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Iron 

T 

20000  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Calcium 

T 

21000 mg/Kg 

Y 

J- 

22-Aug-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Sodium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Lead 

T 

120  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Nickel 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Magnesium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Mercury 

T 

0.025  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Manganese 

T 

690  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.77  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Mercury 

T 

0.011 

mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Silver 

T 

0.71 

mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.2 

mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Thallium 

T 

0.21 

mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Vanadium 

T 

19  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Vanadium 

T 

13 

mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

UB 

22-Aug-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Silver 

T 

0.18 

mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Selenium 

T 

0.2 

mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Selenium 

T 

0.51 

mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Zinc 

T 

160  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Mercury 

T 

0.06mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Nickel 

T 

6.5 

mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.41 

mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Selenium 

T 

0.33  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Sodium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Silver 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.71  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Lead 

T 

30  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

UJ 

22-Aug-15 

Copper 

T 

49  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Thallium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

UB 

22-Aug-15 

Selenium 

T 

0.48  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Silver 

T 

0.82  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 
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Potassium 

T 

1800mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.92mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Thallium 

T 

0.16mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Copper 

T 

24mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Mercury 

T 

0.025  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Chromium 

T 

6mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.6  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Zinc 

T 

400  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Arsenic 

T 

9 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Manganese 

T 

620mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.53  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Zinc 

T 

250mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Barium 

T 

550  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Calcium 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

J- 

22-Aug-15 

Chromium 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Barium 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.67  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.7  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Chromium 

T 

6.2  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Aluminum 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Arsenic 

T 

9.4  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Antimony 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

UJ 

22-Aug-15 

Arsenic 

T 

8.7  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.79  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Calcium 

T 

21000  mg/Kg 

Y 

J- 

22-Aug-15 

Copper 

T 

17  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Zinc 

T 

100  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Aluminum 

T 

9700 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Barium 

T 

210mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Calcium 

T 

6700 mg/Kg 

Y 

J- 

22-Aug-15 

Chromium 

T 

7.8  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Mercury 

T 

0.029  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Zinc 

T 

490  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Vanadium 

T 

21  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Thallium 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Sodium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 
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Selenium 

T 

0.59mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Silver 

T 

1 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Barium 

T 

300mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.8  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Manganese 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Magnesium 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Nickel 

T 

9 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Lead 

T 

160  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Copper 

T 

56  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Iron 

T 

19000  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Manganese 

T 

140  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Potassium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.75  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

N 

U 

22-Aug-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Nickel 

T 

7.6  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Lead 

T 

55  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Copper 

T 

28  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.38  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Calcium 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

J- 

22-Aug-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Chromium 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.83  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Aluminum 

T 

9300 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Zinc 

T 

220  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Silver 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Manganese 

T 

430mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Mercury 

T 

0.013mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Nickel 

T 

8.8  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

UJ 

22-Aug-15 

Potassium 

T 

1600  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Manganese 

T 

680  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Sodium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Lead 

T 

26  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Thallium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 
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Sodium 

T 

220mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Silver 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Selenium 

T 

0.32mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

U 

22-Aug-15 

Potassium 

T 

1300 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.6  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Calcium 

T 

5800 mg/Kg 

Y 

J- 

22-Aug-15 

Chromium 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.62  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Iron 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Manganese 

T 

290  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0095  mg/Kg 

N 

U 

22-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Aluminum 

T 

7100 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Nickel 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Barium 

T 

170mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Silver 

T 

0.074  mg/Kg 

Y 

J 

22-Aug-15 

Sodium 

T 

350  mg/Kg 

Y J 

22-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Zinc 

T 

75  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Aluminum 

T 

9800 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Zinc 

T 

400  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Chromium 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Magnesium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Magnesium 

T 

2900 mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Lead 

T 

16  mg/Kg 

Y 

22-Aug-15 

Zinc 

T 

480  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.36mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Manganese 

T 

690  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.8  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.73  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Chromium 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Copper 

T 

26  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Selenium 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Thallium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 
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Thallium 

T 

0.25mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Silver 

T 

0.89mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Selenium 

T 

0.58mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Nickel 

T 

8.1  mg/ Kg 

Y 

21-Aug-15 

Molybdenum 

T 

l.lmg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Manganese 

T 

lOOOmg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Lead 

T 

150mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Copper 

T 

54mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Mercury 

T 

0.015  mg/Kg 

N 

U 

21-Aug-15 

Barium 

T 

310mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Zinc 

T 

73  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

UB 

21-Aug-15 

Lead 

T 

31mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Silver 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

21-Aug-15 

Magnesium 

T 

2900  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

u 

21-Aug-15 

Nickel 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Nickel 

T 

2.6  mg/Kg  Y 

21-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0085  mg/Kg 

N 

u 

21-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0089  mg/Kg 

N 

u 

21-Aug-15 

Potassium 

T 

1600  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Magnesium 

T 

2700 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Calcium 

T 

17000 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Mercury 

T 

0.014  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Zinc 

T 

300  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Aluminum 

T 

8900 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Copper 

T 

19  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Sodium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Calcium 

T 

23000 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Aluminum 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Zinc 

T 

450  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0093  mg/Kg 

N 

u 

21-Aug-15 

Zinc 

T 

140  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Silver 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

u 

21-Aug-15 

Nickel 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Magnesium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 
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Lead 

T 

31mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Potassium 

T 

2200mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.6mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Chromium 

T 

5.2mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.45mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.61  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Barium 

T 

340mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Antimony 

T 

0.019  mg/Kg 

N 

U 

21-Aug-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Potassium 

T 

1400  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Calcium 

T 

7500 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Manganese 

T 

400  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

} 

21-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.78  mg/Kg 

Y 

1 

21-Aug-15 

Barium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Arsenic 

T 

9 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Antimony 

T 

0.036  mg/Kg 

Y 

J- 

21-Aug-15 

Zinc 

T 

230  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Potassium 

T 

2000  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Silver 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Iron 

T 

21000  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Lead 

T 

17  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Antimony 

T 

0.053  mg/Kg 

Y 

p- 

21-Aug-15 

Iron 

T 

23000  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Calcium 

T 

22000 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Chromium 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Mercury 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

p 

21-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Manganese 

T 

900  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Lead 

T 

140  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Copper 

T 

52  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Chromium 

T 

5.9  mg/Kg  Y 

21-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.6  mg/Kg  Y 

21-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.72  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Barium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Arsenic 

T 

9.7  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Sodium 

T 

320  mg/Kg 

Y 

y 

21-Aug-15 

Sodium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

j 

21-Aug-15 

Silver 

T 

0.025  mg/Kg 

N 

u 

21-Aug-15 
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Iron 

T 

4700mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Calcium 

T 

2700mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Aluminum 

T 

3000mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0085  mg/Kg 

N 

U 

21-Aug-15 

Zinc 

T 

13mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Magnesium 

T 

2600 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

UB 

21-Aug-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Nickel 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Manganese 

T 

250  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0098  mg/Kg 

N 

U 

21-Aug-15 

Aluminum 

T 

9800 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Vanadium 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Nickel 

T 

7.9  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Selenium 

T 

0.49  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Silver 

T 

0.91  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Thallium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

UB 

21-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Manganese 

T 

150  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Magnesium 

T 

820  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Copper 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Potassium 

T 

600  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Chromium 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Lead 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Sodium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Aluminum 

T 

6900  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Calcium 

T 

4500 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Iron 

T 

9600 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Magnesium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Zinc 

T 

130  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Sodium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.59  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Barium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.45  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.14mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Chromium 

T 

5 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 
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Cobalt 

T 

4.2mg/Kg 

V 

21-Aug-15 

Copper 

T 

llmg/Kg 

V 

21-Aug-15 

Potassium 

T 

1200mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Manganese 

T 

460mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Calcium 

T 

8700mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Aluminum 

T 

9600mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/ Kg 

Y 

21-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Silver 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

N 

U 

21-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Barium 

T 

210  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Lead 

T 

28  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Copper 

T 

17  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Chromium 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.38  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Nickel 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Zinc 

T 

91  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Potassium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Magnesium 

T 

3000 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Calcium 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Iron 

T 

20000  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Manganese 

T 

400  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Barium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Thallium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Silver 

T 

0.091  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

u 

21-Aug-15 

Nickel 

T 

7.9  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Zinc 

T 

5 10  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Calcium 

T 

24000  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Lead 

T 

140  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Mercury 

T 

0.018  mg/Kg 

Y 

j 

21-Aug-15 

Vanadium 

T 

22  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Thallium 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

UB 

21-Aug-15 

Silver 

T 

0.94  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Selenium 

T 

0.7  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Nickel 

T 

10  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Sodium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Manganese 

T 

1700  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 
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Arsenic 

T 

9.3  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Copper 

T 

56mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cobalt 

T 

9 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Chromium 

T 

7 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cadmium 

T 

2 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.9  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Lead 

T 

21  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.7  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Manganese 

T 

540  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Lead 

T 

62  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Copper 

T 

29  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.2  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.89  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Selenium 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.4mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Chromium 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Potassium 

T 

1700  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Copper 

T 

16  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Chromium 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.78  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.45  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Sodium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

J 

21-Aug-15 

Magnesium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Calcium 

T 

6100  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Silver 

T 

0.39  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

21-Aug-15 

Calcium 

T 

6200 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Manganese 

T 

650  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Chromium 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Mercury 

T 

0.066  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Zinc 

T 

990  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 
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Aluminum 

T 

8100mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Iron 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Potassium 

T 

1300mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Antimony 

T 

0.029  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Barium 

T 

570  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.42  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Zinc 

T 

140  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Copper 

T 

19  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Lead 

T 

29  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Manganese 

T 

400  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Nickel 

T 

6 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

U 

20-Aug-15 

Silver 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.6  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Silver 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Antimony 

T 

0.091  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.72  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Chromium 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Copper 

T 

17  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Lead 

T 

26  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Manganese 

T 

430mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Copper 

T 

45  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Magnesium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Thallium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Zinc 

T 

100  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0094  mg/Kg 

N 

U 

20-Aug-15 

Mercury 

T 

0.016  mg/Kg 

N 

u 

20-Aug-15 

Zinc 

T 

390  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Thallium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Silver 

T 

0.8  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Selenium 

T 

0.48  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 
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Nickel 

T 

7.3 

mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.86mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Nickel 

T 

8 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Manganese 

T 

180mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Sodium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Potassium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Magnesium 

T 

1700  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Iron 

T 

7900 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Calcium 

T 

4200  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Aluminum 

T 

5800 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0086 

mg/Kg 

N 

U 

20-Aug-15 

Zinc 

T 

42 

mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Vanadium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Thallium 

T 

0.09 

mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Silver 

T 

0.039  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16 

mg/Kg 

N 

U 

20-Aug-15 

Sodium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.19 

mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Potassium 

T 

1600  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Lead 

T 

9.5 

mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Copper 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.5 

mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Chromium 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.11 

mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.35 

mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.6mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Aluminum 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Calcium 

T 

6400  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.4mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Nickel 

T 

4.5 

mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Barium 

T 

570mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Selenium 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Silver 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Thallium 

T 

0.43  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Vanadium 

T 

37  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Zinc 

T 

870  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Mercury 

T 

0.032  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Aluminum 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Calcium 

T 

32000 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Iron 

T 

27000 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Magnesium 

T 

3900 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Potassium 

T 

2900 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 
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Molybdenum 

T 

2.2mg/Kg 

V 

20-Aug-15 

Arsenic 

T 

19mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Manganese 

T 

2200mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.8mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cadmium 

T 

3.9mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Chromium 

T 

12mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cobalt 

T 

15  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Copper 

T 

llOmg/Kg 

Y j 20-Aug-15 

Lead 

T 

300  mg/Kg 

Y 20-Aug-15 

Manganese 

T 

2500 mg/Kg 

Y I 20-Aug-15 

Molybdenum 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Nickel 

T 

17  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Selenium 

T 

1.2  mg/Kg 

Y Jj 

20-Aug-15 

Silver 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Thallium 

T 

0.47  mg/Kg 

Y J 

20-Aug-15 

Sodium 

T 

550  mg/Kg 

Y [j 

20-Aug-15 

Calcium 

T 

38000  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Vanadium 

T 

41  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Chromium 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.6  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.7  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

v 

20-Aug-15 

Arsenic 

T 

7.8  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y J 

20-Aug-15 

Potassium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Magnesium 

T 

2600 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Iron 

T 

18000 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Calcium 

T 

20000 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Aluminum 

T 

9800 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Nickel 

T 

15  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Aluminum 

T 

19000  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Lead 

T 

120  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Iron 

T 

32000 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Magnesium 

T 

4600 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Potassium 

T 

3400 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Sodium 

T 

370  mg/Kg 

Y [j 

20-Aug-15 

Arsenic 

T 

16  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Barium 

T 

490  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.4  mg/Kg 

Y | 20-Aug-15 

Cadmium 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 20-Aug-15 

Chromium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cobalt 

T 

13  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Copper 

T 

98  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Lead 

T 

270  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Selenium 

T 

0.25  mg/Kg 

Y J 

20-Aug-15 
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Cobalt 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Aluminum 

T 

3800mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0087  mg/Kg 

N 

U 

20-Aug-15 

Zinc 

T 

18  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Vanadium 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Silver 

T 

0.025  mg/Kg 

N 

U 

20-Aug-15 

Nickel 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Manganese 

T 

170  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Copper 

T 

4 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Thallium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Chromium 

T 

3.4mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.036mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Barium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Sodium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Potassium 

T 

720  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Magnesium 

T 

1100  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Iron 

T 

5400  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Calcium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Lead 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.79  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0082  mg/Kg 

N 

u 

20-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0082  mg/Kg 

N 

u 

20-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Calcium 

T 

17000  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Magnesium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Potassium 

T 

1600  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Antimony 

T 

0.089  mg/Kg 

Y 

J- 

20-Aug-15 

Zinc 

T 

330  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Barium 

T 

350  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16mg/Kg 

N 

u 

20-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.83  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Chromium 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.2  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Copper 

T 

25  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Lead 

T 

35  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Manganese 

T 

730  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.4  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Nickel 

T 

7.7  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 
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Selenium 

T 

0.33mg/Kg 

V 

J 

20-Aug-15 

Silver 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Zinc 

T 

220  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Magnesium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Iron 

T 

10000 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Calcium 

T 

6500 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Aluminum 

T 

7200 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Silver 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Lead 

T 

28  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Mercury 

T 

0.018  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Nickel 

T 

7.1mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.37  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Manganese 

T 

710  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Lead 

T 

47  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Copper 

T 

26  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Zinc 

T 

120  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Chromium 

T 

4. 7 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Thallium 

T 

0.064  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Potassium 

T 

1200  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Silver 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18mg/Kg 

N 

U 

20-Aug-15 

Nickel 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Manganese 

T 

370  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Barium 

T 

210  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.5  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.34  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Chromium 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Aluminum 

T 

8000 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Calcium 

T 

9000 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Magnesium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Potassium 

T 

1300 mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Barium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 
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Beryllium 

T 

0.68mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.95  mg/Kg 

Y 

20-Aug-15 

Sodium 

T 

180mg/Kg 

Y 

J 

20-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Silver 

T 

0.044  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Zinc 

T 

48  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0087  mg/Kg 

N 

U 

19-Aug-15 

Chromium 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Copper 

T 

9.6  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Aluminum 

T 

8800 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Manganese 

T 

220  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Nickel 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Calcium 

T 

9700  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Magnesium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Iron 

T 

17000  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Lead 

T 

11  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Aluminum 

T 

6600 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.73  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Barium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Potassium 

T 

1400  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Iron 

T 

15000 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Aluminum 

T 

9100  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.55  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Calcium 

T 

4400 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Magnesium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Sodium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Antimony 

T 

0.034  mg/Kg 

Y 

J- 

19-Aug-15 

Calcium 

T 

5400 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Thallium 

T 

0.055  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.59  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 
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Cobalt 

T 

2.4mg/Kg 

V 

19-Aug-15 

Copper 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Lead 

T 

5.9mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Manganese 

T 

160  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.18  mg/Kg 

Y J 

19-Aug-15 

Nickel 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Chromium 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Silver 

T 

0.027  mg/Kg 

N 

lu 

19-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.044  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Vanadium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Zinc 

T 

14  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0085  mg/Kg 

N 

U 

19-Aug-15 

Magnesium 

T 

800  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Iron 

T 

6100 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Calcium 

T 

2800  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Chromium 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

19-Aug-15 

Selenium 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

(J 

19-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Barium 

T 

880  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.69  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Chromium 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Copper 

T 

31  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Lead 

T 

34  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Manganese 

T 

660  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Potassium 

T 

600  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Nickel 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Silver 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Vanadium 

T 

24  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Zinc 

T 

260  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Mercury 

T 

0.032  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Barium 

T 

750  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.46  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Potassium 

T 

1300 mg/Kg 

Y [j 

19-Aug-15 

Nickel 

T 

18  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Magnesium 

T 

2600  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Sodium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Manganese 

T 

2600  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

1805226 


ED  000792  00000864-00404 


Arsenic 

T 

4.1mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Lead 

T 

340mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.65mg/Kg  Y 

19-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.81mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Chromium 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Copper 

T 

27  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Lead 

T 

58  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Antimony 

T 

0.034  mg/Kg 

Y 

J- 

19-Aug-15 

Thallium 

T 

0.52  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg  Y 

19-Aug-15 

Arsenic 

T 

19  mg/Kg  Y 

19-Aug-15 

Barium 

T 

590  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.6mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Cadmium 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Molybdenum 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Silver 

T 

2.4  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Nickel 

T 

7.2  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Vanadium 

T 

42  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Zinc 

T 

1000 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Mercury 

T 

0.094  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Chromium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Cobalt 

T 

16  mg/Kg  Y 

19-Aug-15 

Copper 

T 

120  mg/Kg  Y 

19-Aug-15 

Selenium 

T 

1.3  mg/Kg  Y 

J 

19-Aug-15 

Nickel 

T 

7.8  mg/Kg  Y 

19-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.78  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Chromium 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Copper 

T 

27  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Lead 

T 

55  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Manganese 

T 

480  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.38  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Selenium 

T 

0.26mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Silver 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Thallium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Zinc 

T 

220  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Mercury 

T 

0.025  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Manganese 

T 

630  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Calcium 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Magnesium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Selenium 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Silver 

T 

0.34mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 
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Thallium 

T 

0.19mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Vanadium 

T 

16mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Zinc 

T 

230mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.77  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Barium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Magnesium 

T 

2600 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Sodium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Antimony 

T 

0.027  mg/Kg 

Y 

J- 

19-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.42  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Mercury 

T 

0.02mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Chromium 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Sodium 

T 

330mg/Kg 

N 

U 

19-Aug-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Aluminum 

T 

3200  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Barium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Calcium 

T 

4700 mg/Kg 

v 

19-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Lead 

T 

24  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Manganese 

T 

390  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.67mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Copper 

T 

16  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Lead 

T 

25  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Manganese 

T 

400  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Nickel 

T 

7.7  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Magnesium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Silver 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Zinc 

T 

110  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Mercury 

T 

0.014mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Zinc 

T 

87  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Mercury 

T 

0.013  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Aluminum 

T 

7500 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

N 

U 

19-Aug-15 
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Arsenic 

T 

20mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Selenium 

T 

1.3  mg/Kg 

Y [j 

19-Aug-15 

Silver 

T 

2.3mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Thallium 

T 

0.54  mg/Kg 

Y J 

19-Aug-15 

Vanadium 

T 

45  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Zinc 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

N 

U 

19-Aug-15 

Sodium 

T 

470  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Manganese 

T 

2500 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Barium 

T 

590  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Cadmium 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Aluminum 

T 

6700  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Calcium 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Iron 

T 

52000  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Potassium 

T 

3700  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Iron 

T 

61000 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Calcium 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Mercury 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Nickel 

T 

19  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Calcium 

T 

41000 mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Molybdenum 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Magnesium 

T 

5000  mg/Kg 

Y 

P 

19-Aug-15 

Chromium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Cobalt 

T 

17  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Copper 

T 

130  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Lead 

T 

340  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Silver 

T 

O.llmg/Kg 

Y 

b 

19-Aug-15 

Aluminum 

T 

20000  mg/Kg 

Y 

[j 

19-Aug-15 

Chromium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Antimony 

T 

0.081  mg/Kg 

Y 

}j- 

19-Aug-15 

Thallium 

T 

0.47  mg/Kg 

Y [j 

19-Aug-15 

Silver 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Selenium 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

j 

19-Aug-15 

Nickel 

T 

18  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Molybdenum 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Manganese 

T 

1900 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Lead 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Antimony 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

j- 

19-Aug-15 

Cobalt 

T 

16  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 
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Cadmium 

T 

0.41mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Cadmium 

T 

3.9mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.6mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Barium 

T 

480mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Arsenic 

T 

20mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Sodium 

T 

330mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Potassium 

T 

4100mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Magnesium 

T 

5100mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Calcium 

T 

47000 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Sodium 

T 

140mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Copper 

T 

110  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Mercury 

T 

0.082  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Zinc 

T 

990  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Vanadium 

T 

40  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Magnesium 

T 

2000  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Calcium 

T 

6000  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Aluminum 

T 

7500 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Barium 

T 

370  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.66  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Silver 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Nickel 

T 

6 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Manganese 

T 

430  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Lead 

T 

30  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Copper 

T 

20  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Chromium 

T 

5.4mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Aluminum 

T 

21000 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Zinc 

T 

140  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Calcium 

T 

5600  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Iron 

T 

44000  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Magnesium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.49  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.32  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 
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Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.4mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Aluminum 

T 

7300 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Lead 

T 

24  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Manganese 

T 

330  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.38  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Nickel 

T 

5.1  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

N 

U 

19-Aug-15 

Silver 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Zinc 

fr 

110  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Mercury 

T 

O.Olmg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Chromium 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.84  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Calcium 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Magnesium 

jT 

2600  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Potassium 

fr 

1700 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Zinc 

fr 

180  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.62  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Chromium 

T 

7.2  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Copper 

fr 

25  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Lead 

T 

44  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Manganese 

T 

530  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.44  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Nickel 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Selenium 

T 

0.24mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Silver 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

J 

19-Aug-15 

Cobalt 

fr 

7 mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

19-Aug-15 

Mercury 

T 

0.012  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Manganese 

T 

460  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.4  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Lead 

T 

35  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Iron 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 
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Arsenic 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.53  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Iron 

T 

9500 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Lead 

T 

20  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0076  mg/Kg 

N 

U 

18-Aug-15 

Nickel 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Chromium 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Sodium 

T 

100  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Manganese 

T 

360  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Silver 

T 

0.088  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

18-Aug-15 

Thallium 

T 

0.095  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Vanadium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Zinc 

T 

96  mg/Kg 

V 

18-Aug-15 

Aluminum 

T 

6300  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Potassium 

T 

1000 mg/Kg 

Y 

J+ 

18-Aug-15 

Barium 

T 

380  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Silver 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Thallium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Aluminum 

T 

7800  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Zinc 

T 

160  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.1  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Potassium 

T 

1300 mg/Kg 

Y 

J+ 

18-Aug-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.42  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Calcium 

T 

4300 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Magnesium 

T 

1600 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Antimony 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

UJ 

18-Aug-15 

Potassium 

T 

1200  mg/Kg 

Y 

+ 

18-Aug-15 

Calcium 

T 

6800 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Magnesium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Manganese 

T 

230  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Iron 

T 

8700 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Chromium 

T 

5 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Copper 

T 

8.1  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Lead 

T 

9 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.44  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 
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Nickel 

T 

5.2mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.095  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Sodium 

T 

260mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

N 

U 

18-Aug-15 

Silver 

T 

0.036  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Thallium 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Aluminum 

T 

6100 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Zinc 

T 

38  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Antimony 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

UJ 

18-Aug-15 

Arsenic 

T 

2 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Barium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0093  mg/Kg 

N 

U 

18-Aug-15 

Nickel 

T 

8 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Antimony 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

UJ 

18-Aug-15 

Zinc 

T 

130  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Aluminum 

T 

9100  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Thallium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Silver 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Selenium 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Potassium 

T 

1500 mg/Kg 

Y 

J+ 

18-Aug-15 

Sodium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Calcium 

T 

4700 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Manganese 

T 

560  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.37  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Magnesium 

T 

2600 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Lead 

T 

41  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Copper 

T 

21  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Chromium 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Barium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.86mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Arsenic 

T 

20  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Mercury 

T 

0.013  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Mercury 

T 

0.083  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Antimony 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

UJ 

18-Aug-15 

Aluminum 

T 

23000  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Zinc 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Vanadium 

T 

43  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Thallium 

T 

0.51  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Selenium 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Silver 

T 

2.4  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 
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Arsenic 

T 

21mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Sodium 

T 

510mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Zinc 

T 

llOOmg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Nickel 

T 

18mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.57  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Molybdenum 

T 

3.1mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Lead 

T 

360  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Iron 

T 

45000 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cobalt 

T 

16  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Chromium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Manganese 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Magnesium 

T 

6100 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Copper 

T 

130  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Calcium 

T 

53000 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Potassium 

T 

4400  mg/Kg 

Y 

J+ 

18-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0072  mg/Kg 

N 

U 

18-Aug-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Zinc 

T 

110  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Aluminum 

T 

7200 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

18-Aug-15 

Silver 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Barium 

T 

570  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Nickel 

T 

5.2mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Lead 

T 

24  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Iron 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Chromium 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Manganese 

T 

340  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Magnesium 

T 

2000  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Calcium 

T 

4800  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Barium 

T 

630  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Potassium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

J+ 

18-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0079  mg/Kg 

N 

u 

18-Aug-15 

Beryllium 

T 

2 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Aluminum 

T 

5400 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Zinc 

T 

84  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Vanadium 

T 

8.8  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Thallium 

T 

0.074mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 
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Selenium 

T 

0.15mg/Kg 

N 

U 

18-Aug-15 

Silver 

T 

0.077  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.2mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Cadmium 

T 

4.1  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Nickel 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Beryllium 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Manganese 

T 

360  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Magnesium 

T 

1400  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Lead 

T 

19  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Iron 

T 

8800 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Chromium 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Copper 

T 

9.6mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Calcium 

T 

4100 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Potassium 

T 

850  mg/Kg 

Y 

J + 

18-Aug-15 

Nickel 

T 

20  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.4  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Chromium 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Antimony 

T 

1.2  mg/Kg 

Y 

UJ 

18-Aug-15 

Magnesium 

T 

2200  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Aluminum 

T 

26000 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Vanadium 

T 

46  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Thallium 

T 

0.53  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Selenium 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Silver 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Barium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Potassium 

T 

4700 mg/Kg 

Y 

J+ 

18-Aug-15 

Cadmium 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Mercury 

T 

0.075  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Molybdenum 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Lead 

T 

350  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Iron 

T 

47000 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cobalt 

T 

17  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Chromium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Manganese 

T 

3300 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Magnesium 

T 

6600 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Copper 

T 

130  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Calcium 

T 

53000  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Sodium 

T 

420  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Zinc 

T 

13  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Calcium 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 
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Iron 

T 

16000  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Chromium 

T 

4.3mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cobalt 

T 

7 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Copper 

T 

23  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Lead 

T 

33  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Magnesium 

T 

2500 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.5  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.6  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Mercury 

T 

0.014  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Barium 

T 

330  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Potassium 

T 

1600 mg/Kg 

Y 

J+ 

18-Aug-15 

Selenium 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Silver 

T 

0.2  mg/Kg 

v 

18-Aug-15 

Thallium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Silver 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Antimony 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

UJ 

18-Aug-15 

Barium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Barium 

T 

610  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Manganese 

T 

690  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Chromium 

T 

8.1  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Selenium 

T 

0.76  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Potassium 

T 

3300 mg/Kg 

Y 

U+ 

18-Aug-15 

Arsenic 

T 

13  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Sodium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

(J 

18-Aug-15 

Nickel 

T 

11  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Mercury 

T 

0.075  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Manganese 

T 

1000  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Magnesium 

T 

4700 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.6mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Lead 

T 

190  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.83  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cobalt 

T 

9.3  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Copper 

T 

69  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Calcium 

T 

40000  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cadmium 

T 

2.4  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.2  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Copper 

T 

20  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Calcium 

T 

7200 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Thallium 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

J 

18-Aug-15 

Vanadium 

T 

26  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 
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Zinc 

T 

620mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Aluminum 

T 

18000  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Antimony 

T 

lmg/Kg 

Y 

UJ 

18-Aug-15 

Iron 

T 

34000  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.032  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Zinc 

T 

270  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Aluminum 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.46  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Calcium 

T 

3200 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Copper 

T 

3 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Magnesium 

T 

770  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Manganese 

T 

160  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Iron 

T 

6900 mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Chromium 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

18-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0075  mg/Kg 

N 

U 

18-Aug-15 

Nickel 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Potassium 

T 

540  mg/Kg 

Y 

J+ 

18-Aug-15 

Sodium 

T 

100  mg/Kg  Y 

18-Aug-15 

Silver 

T 

0.023  mg/Kg 

N 

U 

18-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.73  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Thallium 

T 

0.042  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Vanadium 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Lead 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

18-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

UB 

17-Aug-15 

Calcium 

T 

3700 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Chromium 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.  lmg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Silver 

T 

0.076mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.42  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Silver 

T 

0.96  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0075  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Aluminum 

T 

5200 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Zinc 

T 

93  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Nickel 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Thallium 

T 

0.08  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Barium 

T 

430  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Potassium 

T 

810  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Sodium 

T 

69  mg/Kg 

N 

U 

17-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 
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Vanadium 

T 

llmg/Kg 

Y 

Molybdenum 

T 

0.9mg/Kg 

Y 

Cadmium 

T 

2.1mg/Kg 

Y 

Thallium 

T 

0.19mg/Kg 

Y 

J 

Beryllium 

T 

0.82mg/Kg 

Y 

Barium 

T 

220mg/Kg 

Y 

Arsenic 

T 

8.8mg/Kg 

Y 

Vanadium 

T 

18mg/Kg 

Y 

Potassium 

T 

1200mg/Kg 

Y 

Nickel 

T 

7.5mg/Kg 

Y 

Calcium 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

Aluminum 

T 

6700mg/Kg 

Y 

Mercury 

T 

0.031  mg/Kg 

Y 

J 

Selenium 

T 

0.53  mg/Kg 

Y 

J 

Manganese 

T 

710  mg/Kg 

Y 

Magnesium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

Lead 

T 

140  mg/Kg 

Y 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

Chromium 

T 

5.4mg/Kg 

Y 

Cobalt 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

Copper 

T 

51  mg/Kg 

Y 

Zinc 

T 

450  mg/Kg 

Y 

Iron 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

Beryllium 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

Cadmium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

UB 

Calcium 

T 

2700 mg/Kg 

Y 

Chromium 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

Cobalt 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

Copper 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

Iron 

T 

6200 mg/Kg 

Y 

Zinc 

T 

130  mg/Kg 

Y 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

J 

Zinc 

T 

15  mg/Kg 

Y 

Copper 

T 

16  mg/Kg 

Y 

Cobalt 

T 5.5mg/Kg 

Y 

Chromium 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

Calcium 

T 

5500 mg/Kg 

Y 

Cadmium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

UB 

Beryllium 

T 

0.61  mg/Kg 

Y 

Antimony 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

UJ 

Zinc 

T 

5 10  mg/Kg 

Y 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J 

Silver 

T 

0.022  mg/Kg 

N 

U 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

u 

Manganese 

T 

420  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 

17-Aug-15 
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Magnesium 

T 

1300mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Lead 

T 

18mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Iron 

T 

9200mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Lead 

T 

6 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Magnesium 

T 

820mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Manganese 

T 

170  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Antimony 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

UJ 

17-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

17-Aug-15 

Aluminum 

T 

3000 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Nickel 

T 

3 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Potassium 

T 

580  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Selenium 

T 

0.14  mg/Kg 

N 

U 

17-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Barium 

T 

600  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Thallium 

T 

0.067mg/Kg 

Y 

J 

17-Aug-15 

Vanadium 

T 

11  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Mercury 

T 

0.008  mg/Kg 

N 

U 

17-Aug-15 

Arsenic 

T 

10  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Cobalt 

T 

9.1  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Chromium 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Calcium 

T 

24000  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Aluminum 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J 

17-Aug-15 

Vanadium 

T 

24  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Thallium 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Aluminum 

T 

7800  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Barium 

T 

380  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Silver 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Selenium 

T 

0.63  mg/Kg 

Y 

J 

17-Aug-15 

Potassium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Nickel 

T 

9.8  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.2  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Manganese 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Magnesium 

T 

3600  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Lead 

T 

160  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Iron 

T 

28000  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Beryllium 

T 

1 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

17-Aug-15 

Potassium 

T 

1200  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Nickel 

T 

6.2  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 
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Silver 

T 

0.13mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.28mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Copper 

T 

61mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Manganese 

T 

530mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Mercury 

T 

0.032  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Lead 

T 

35  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Aug-15 

Magnesium 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Manganese 

T 

500  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0088  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

17-Aug-15 

Silver 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Lead 

T 

29  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0078  mg/Kg 

N 

U 

17-Aug-15 

Copper 

T 

30  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.72  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Nickel 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Silver 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Selenium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Mercury 

T 

0.013  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Lead 

T 

100  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Aug-15 

Sodium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.62  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.8  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Chromium 

T 

8.5  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Chromium 

T 

7 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Calcium 

T 

6200 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

UB 

17-Aug-15 

Manganese 

T 

1000 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Calcium 

T 

8200 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Sodium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Copper 

T 

11  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Sodium 

T 

83  mg/Kg 

N 

U 

17-Aug-15 

Iron 

T 

17000 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Copper 

T 

35  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Chromium 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Barium 

T 

410  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

UB 

17-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Antimony 

T 

0.039  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Aug-15 

Aluminum 

T 

9000 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 
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Zinc 

T 

380mg/Kg 

Y 

J 

17-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.2  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Nickel 

T 

9.7  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.65  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Zinc 

T 

170  mg/Kg 

Y 

J 

17-Aug-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Beryllium 

T 

1 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Thallium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Antimony 

T 

0.087  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.39  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Arsenic 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Silver 

T 

0.36mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Selenium 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

J 

17-Aug-15 

Mercury 

T 

0.016mg/Kg 

Y 

J 

17-Aug-15 

Manganese 

T 

670  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Magnesium 

T 

3200  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Lead 

T 

59  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Aug-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

N 

U 

17-Aug-15 

Potassium 

T 

1900 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Silver 

T 

0.051  mg/Kg 

Y 

J 

17-Aug-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Aluminum 

T 

8100  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Zinc 

T 

43  mg/Kg 

Y 

J 

17-Aug-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Barium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Nickel 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Calcium 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

17-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0094  mg/Kg 

Y 

J 

17-Aug-15 

Manganese 

T 

300  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Magnesium 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Lead 

T 

10  mg/Kg 

Y 

J- 

17-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.16mg/Kg 

Y 

UB 

17-Aug-15 

Potassium 

T 

1600 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Chromium 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Copper 

T 

18  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Iron 

T 

17000  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 
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Calcium 

T 

6800mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.71  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Aluminum 

T 

8400mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Zinc 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

17-Aug-15 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

UB 

17-Aug-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y [j 

17-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Nickel 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

17-Aug-15 

Calcium 

T 

3200  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.88  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Sodium 

T 

90  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Silver 

T 

0.083  mg/Kg 

Y 

| 

J 

16-Aug-15 

Mercury 

T 

0.008  mg/Kg 

N 

U 

16-Aug-15 

Copper 

T 

11  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Chromium 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Lead 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

U- 

16-Aug-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

UB 

16-Aug-15 

Calcium 

T 

6000  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Chromium 

T 

4.1  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Lead 

T 

45  mg/Kg 

Y 

P- 

16-Aug-15 

Iron 

T 

16000  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.78  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Lead 

T 

8.8  mg/Kg 

Y 

J- 

16-Aug-15 

Magnesium 

T 

2300 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Manganese 

T 

280mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0082  mg/Kg 

N 

;u 

16-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

;u 

16-Aug-15 

Silver 

T 

0.033  mg/Kg 

Y J 

16-Aug-15 

Copper 

T 

36  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Silver 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Potassium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Selenium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y J 

16-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Arsenic 

T 

5 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Barium 

T 

580  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.57  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 
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Zinc 

T 

370mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Aluminum 

T 

6900mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Antimony 

T 

0.12mg/Kg 

Y 

J- 

16-Aug-15 

Sodium 

T 

160mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.2  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Magnesium 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Chromium 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Calcium 

T 

8200 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

UB 

16-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Aluminum 

T 

8600 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Zinc 

T 

180mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.6  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Barium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Nickel 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Mercury 

T 

0.014  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Manganese 

T 

600  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Copper 

T 

22  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Vanadium 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Zinc 

T 

33  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Magnesium 

T 

900  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Manganese 

T 

160  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0082  mg/Kg 

N 

U 

16-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Silver 

T 

0.026  mg/Kg 

N 

u 

16-Aug-15 

Nickel 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Potassium 

T 

660  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

u 

16-Aug-15 

Nickel 

T 

6.2mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.6  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

UB 

16-Aug-15 

Lead 

T 

19  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Thallium 

T 

0.05  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Magnesium 

T 

1200  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Zinc 

T 

15  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Aluminum 

T 

3400 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

UB 

16-Aug-15 

Calcium 

T 

3100 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Chromium 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 
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Copper 

T 

3.4mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Iron 

T 

5900mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.1mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Sodium 

T 

78  mg/Kg 

N 

U 

16-Aug-15 

Mercury 

T 

0.03  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Barium 

T 

470  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Sodium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Thallium 

fr 

0.15  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Aluminum 

fr 

8200  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Copper 

T 

59  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.68  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.35  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.14mg/Kg 

Y 

UB 

16-Aug-15 

Calcium 

T 

5500  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Chromium 

fr 

7 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Cobalt 

fr 

5.4  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Iron 

T 

8100  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Molybdenum 

jr 

0.28  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Cadmium 

fr 

0.12  mg/Kg 

Y 

UB 

16-Aug-15 

Aluminum 

It 

4900  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Zinc 

fr 

100  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Vanadium 

fr 

9.6  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Thallium 

T 

0.074  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Beryllium 

fr 

0.38  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Potassium 

T 

810  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Nickel 

T 

3.8  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Molybdenum 

t 

0.23  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

16-Aug-15 

Manganese 

T 

360  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Copper 

T 

41  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Barium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Potassium 

T 

1300 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Nickel 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Antimony 

T 

0.033  mg/Kg 

Y 

- 

16-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 
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Silver 

T 

0.34mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Manganese 

T 

510mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Lead 

T 

34  mg/ Kg 

Y 

16-Aug-15 

Nickel 

T 

7.2mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Barium 

T 

440mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Iron 

T 

18000  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Silver 

T 

l.lmg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Iron 

T 

25000  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Lead 

T 

220  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Magnesium 

T 

3200  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Manganese 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Mercury 

T 

0.04  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Silver 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Nickel 

T 

13  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Potassium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Selenium 

T 

0.88  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Arsenic 

T 

13  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Sodium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Chromium 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Calcium 

T 

18000  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Cadmium 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Aluminum 

T 

8600  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Zinc 

T 

500  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Vanadium 

T 

21  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Thallium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.94  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Arsenic 

T 

10  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Potassium 

T 

1500 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Nickel 

T 

8 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Calcium 

T 

6600  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0089  mg/Kg 

N 

U 

16-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Zinc 

T 

140  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Aluminum 

T 

8000 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Antimony 

T 

0.26mg/Kg 

Y 

UJ 

16-Aug-15 

Selenium 

T 

0.58  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

UB 

16-Aug-15 
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Manganese 

T 

710mg/Kg 

V 

16-Aug-15 

Chromium 

T 

5.2mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.1mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Copper 

T 

18mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Iron 

T 

17000 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Lead 

T 

170mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

N 

U 

16-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.61  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.4  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Chromium 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Cobalt 

T 

6 mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Copper 

T 

39  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Magnesium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Calcium 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Manganese 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0081  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Chromium 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Lead 

T 

120  mg/Kg 

Y 

J - 

16-Aug-15 

Magnesium 

T 

2800  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Calcium 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Mercury 

T 

0.032  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Lead 

T 

97  mg/Kg 

Y 

J- 

16-Aug-15 

Silver 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Selenium 

T 

0.4  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Silver 

T 

0.8  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Nickel 

T 

7.8  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.82  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.86mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Zinc 

T 

240  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Arsenic 

T 

7.9  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Manganese 

T 

750  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Silver 

T 

0.64  mg/Kg 

Y 

J 16-Aug--15 

Sodium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Copper 

T 

82  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Cobalt 

T 

11  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Lead 

T 

97  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Chromium 

T 

9.4  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Calcium 

T 

25000  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 
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Cadmium 

T 

2.9mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.3mg/Kg 

Y J 

16-Aug-15 

Antimony 

T 

0.56mg/Kg 

Y 

UJ 

16-Aug-15 

Aluminum 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Zinc 

T 

720mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Vanadium 

T 

32  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Iron 

T 

16000 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.73  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Mercury 

T 

0.026  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Nickel 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Selenium 

T 

0.37  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Arsenic 

T 

6 mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.68  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Thallium 

T 

0.34  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Zinc 

T 

300  mg/Kg 

Y 

J 

16-Aug-15 

Aluminum 

T 

9000  mg/Kg 

Y 

16-Aug-15 

Manganese 

T 

680  mg/Kg 

Y 

}j 

16-Aug-15 

Arsenic 

T 

4 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Iron 

T 

23000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Lead 

T 

40  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Magnesium 

T 

4000 mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Mercury 

T 

0.019  mg/Kg 

Y 

l1 

15-Aug-15 

Nickel 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Potassium 

T 

3200  mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Aluminum 

T 

23000 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Sodium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Thallium 

T 

0.38  mg/Kg 

N 

iU 

15-Aug-15 

Vanadium 

T 

30  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Zinc 

T 

170  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Silver 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

|J 

15-Aug-15 

Arsenic 

T 

12  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Antimony 

T 

0.45  mg/Kg 

Y y 

15-Aug-15 

Selenium 

T 

0.76  mg/Kg 

Y J 

15-Aug-15 

Calcium 

T 

9400  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cadmium 

T 

2.6  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Barium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Antimony 

T 

1.4  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Aluminum 

T 

31000 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Barium 

T 

280  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Beryllium 

T 

1 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 
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Cadmium 

T 

0.48mg/Kg 

V 

J 

15-Aug-15 

Cobait 

T 

9.6mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.6mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Manganese 

T 

520mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.76mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Copper 

T 

21  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Chromium 

T 

9.2mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Potassium 

T 

3300 mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.76  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Manganese 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Zinc 

T 

650  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Vanadium 

T 

43  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Thallium 

T 

0.8  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Sodium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Selenium 

T 

0.64  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Potassium 

T 

5500  mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Calcium 

T 

40000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Mercury 

T 

0.052  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Chromium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Magnesium 

T 

4900 mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Lead 

T 

190  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Iron 

T 

35000 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Copper 

T 

72  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Molybdenum 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Silver 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Nickel 

T 

11  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Nickel 

T 

9.1  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.52  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Sodium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Thallium 

T 

0.36  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Copper 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.47  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Arsenic 

T 

2 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Antimony 

T 

0.39  mg/Kg 

N 

u 

15-Aug-15 

Silver 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Aluminum 

T 

29000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Zinc 

T 

160  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Calcium 

T 

4800  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Vanadium 

T 

39  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Chromium 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.65  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Mercury 

T 

0.034  mg/Kg 

Y 

J- 

15-Aug-15 

Manganese 

T 

450  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Selenium 

T 

0.22  mg/Kg 

N 

u 

15-Aug-15 
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Sodium 

T 

240mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Magnesium 

T 

5500mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Silver 

T 

1.3mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Iron 

T 

25000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.5mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Chromium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Antimony 

T 

0.42  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Sodium 

T 

520  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Zinc 

T 

28  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Calcium 

T 

6900  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.25  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Barium 

T 

220mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Sodium 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Chromium 

T 

7.9  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Thallium 

T 

0.25  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.43  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Antimony 

T 

0.27  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.36  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg  Y 

15-Aug-15 

Barium 

T 

420  mg/Kg  Y 

15-Aug-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg  Y 

15-Aug-15 

Nickel 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.72  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Mercury 

T 

0.017mg/Kg 

N 

UJ 

15-Aug-15 

Selenium 

T 

0.29  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Potassium 

T 

2100mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Manganese 

T 

230  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Magnesium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Lead 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cobalt 

T 

4 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Silver 

T 

0.14  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Magnesium 

T 

3100 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Calcium 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Antimony 

T 

0.4  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Silver 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Aluminum 

T 

17000 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Zinc 

T 

74  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Sodium 

T 

680  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Vanadium 

T 

24  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Nickel 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.77  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 
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Mercury 

T 

0.027  mg/Kg 

Y 

J- 

15-Aug-15 

Manganese 

T 

420mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.48  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Potassium 

T 

2500 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Lead 

T 

17  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Iron 

T 

16000 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Chromium 

T 

8.5  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Calcium 

T 

8500  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.39  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Barium 

T 

210  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Thallium 

T 

0.39  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Copper 

T 

12  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.59  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Selenium 

T 

0.31  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Manganese 

T 

540  mg/Kg 

15-Aug-15 

Thallium 

T 

0.28  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Copper 

T 

27  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.84  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.9  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Antimony 

T 

0.33  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Silver 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Aluminum 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Zinc 

T 

51  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Sodium 

T 

410  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Vanadium 

T 

25  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Nickel 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Mercury 

T 

0.018mg/Kg 

N 

UJ 

15-Aug-15 

Magnesium 

T 

3500 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Selenium 

T 

0.3  mg/Kg 

N 

u 

15-Aug-15 

Potassium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Magnesium 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Lead 

T 

11  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Iron 

T 

15000 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Chromium 

T 

8 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Calcium 

T 

8100 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.37  mg/Kg 

N 

u 

15-Aug-15 

Barium 

T 

360  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Thallium 

T 

0.37  mg/Kg 

N 

u 

15-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.74  mg/Kg 

N 

u 

15-Aug-15 

Nickel 

T 

7.9  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 
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Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.8mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Calcium 

T 

19000 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Chromium 

T 

8.6  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.2  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.3  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Copper 

T 

35  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Iron 

T 

20000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Lead 

T 

63  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Magnesium 

T 

3400  mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Mercury 

T 

0.022  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Antimony 

T 

1.6  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Potassium 

T 

3600 mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Selenium 

T 

0.43  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Sodium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Thallium 

T 

0.41  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Vanadium 

T 

32  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Zinc 

T 

400  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Silver 

T 

0.41  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Silver 

T 

0.14  mg/Kg 

N 

u 

15-Aug-15 

Zinc 

T 

21  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Thallium 

T 

0.35  mg/Kg 

N 

u 

15-Aug-15 

Manganese 

T 

790  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Copper 

T 

64  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Silver 

T 

1.6  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Zinc 

T 

410mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Vanadium 

T 

31  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Thallium 

T 

0.5  mg/Kg 

N 

u 

15-Aug-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Selenium 

T 

0.4  mg/Kg 

N 

u 

15-Aug-15 

Potassium 

T 

3900 mg/Kg 

Y 

J + 

15-Aug-15 

Nickel 

T 

7 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Manganese 

T 

570  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Magnesium 

T 

3600 mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Lead 

T 

220  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Barium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

J + 

15-Aug-15 

Molybdenum 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Mercury 

T 

0.044  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Chromium 

T 

8.6  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Calcium 

T 

20000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 
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Cadmium 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.79mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Arsenic 

T 

13  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Antimony 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Aluminum 

T 

23000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Aluminum 

T 

23000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Iron 

T 

32000 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Silver 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Iron 

T 

17000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Lead 

T 

22  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Magnesium 

T 

2800  mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Manganese 

T 

300  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.72  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Nickel 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Potassium 

T 

2200  mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Selenium 

T 

0.29  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Thallium 

T 

0.36  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Sodium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Zinc 

T 

110  mg/Kg  Y 

15-Aug-15 

Chromium 

T 

7 mg/Kg  Y 

15-Aug-15 

Silver 

T 

0.1  mg/Kg  N 

U 

15-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg  Y 

15-Aug-15 

Zinc 

T 

76  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Potassium 

T 

3900 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Nickel 

T 

15  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.55  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Mercury 

T 

0.022  mg/Kg 

Y 

J- 

15-Aug-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

N 

u 

15-Aug-15 

Manganese 

T 

260  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Lead 

T 

37  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Vanadium 

T 

22  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.33  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Lead 

T 

20  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Nickel 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.69  mg/Kg 

N 

u 

15-Aug-15 

Mercury 

T 

0.016  mg/Kg 

N 

u 

15-Aug-15 

Magnesium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Lead 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Iron 

T 

8700 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Chromium 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Copper 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 
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Manganese 

T 

170mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.8mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Mercury 

T 

0.017  mg/Kg 

N 

U 15-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.35  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Copper 

T 

13  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Barium 

T 

380mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.6  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Antimony 

T 

0.37  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Aluminum 

T 

7000 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Aluminum 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Antimony 

T 

0.39  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Barium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.52mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.36mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Calcium 

T 

6100 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Selenium 

T 

0.28  mg/Kg 

N 

U 15-Aug-15 

Calcium 

T 

3300  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Manganese 

T 

290  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Thallium 

T 

0.36  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Sodium 

T 

560  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Selenium 

T 

0.39  mg/Kg 

V 

J 15-Aug-15 

Potassium 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Nickel 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Mercury 

T 

0.017  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Magnesium 

T 

3100 mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Lead 

T 

9.2  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Iron 

T 

16000  mg/Kg 

15-Aug-15 

Chromium 

T 

9.6mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.87  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.73  mg/Kg 

N 

U 15-Aug-15 

Silver 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.4mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Calcium 

T 

6600 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.36  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.63  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Antimony 

T 

0.39  mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Aluminum 

T 

27000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Antimony 

T 

1.4  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Arsenic 

T 

12  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Chromium 

T 

9.1  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Potassium 

T 

4000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 
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Aluminum 

T 

20000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Antimony 

T 

0.94mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Arsenic 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.73 

mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.76  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Calcium 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Manganese 

T 

750  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Vanadium 

T 

24  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Copper 

T 

37  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Zinc 

T 

36 

mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Iron 

T 

22000 mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Lead 

T 

llOmg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Magnesium 

T 

3400  mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Mercury 

T 

0.029 

mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Nickel 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Selenium 

T 

0.53 

mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Thallium 

T 

0.45 

mg/Kg 

N 

U 

15-Aug-15 

Vanadium 

T 

29 

mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Zinc 

T 

230  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Silver 

T 

0.69 

mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Aluminum 

T 

17000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.3 

mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Manganese 

T 

900  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Calcium 

T 

29000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Chromium 

T 

9.5 

mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Mercury 

T 

0.049 

mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Molybdenum 

T 

2.4  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Copper 

T 

66  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Iron 

T 

34000  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Magnesium 

T 

4100 mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Sodium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Nickel 

T 

8.5  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Potassium 

T 

4600 mg/Kg 

Y 

J+ 

15-Aug-15 

Selenium 

T 

1.4  mg/Kg 

Y 

J 

15-Aug-15 

Thallium 

T 

0.58  mg/Kg 

N 

u 

15-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Vanadium 

T 

37  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Zinc 

T 

520  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Lead 

T 

190  mg/Kg 

Y 

15-Aug-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

9 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 
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Lead 

T 

20mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

860mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

350mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0067  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

6.5mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

390  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.093  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

180  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

1.2  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.8  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

2000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

3.6mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.024mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

110  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2900  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

2500 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

21  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

23000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.36  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.71  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

1400  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

2900 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

68  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

27  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

0.46  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Barium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

200  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

8 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.9  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.56  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

9 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

5400 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

41  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 
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Cobalt 

T 

5.4mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

5.8mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

6100mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.12mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.63mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

9400mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.12  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

J - 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.036  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.6  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

26  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

36000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

13  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.72  mg/Kg  Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

16000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.78  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

330  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

5 mg/Kg  Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

300  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

91  mg/Kg 

N 

u 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

730mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

1.4  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

8 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

28  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Iron 

T 

17000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1 mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

75  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.013  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1800 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.42  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 
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Lead 

T 

33mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

J 14-Aug-15 

Copper 

T 

120mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

37  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

24  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

100  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Barium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.54  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

1.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

520  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

32  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

13  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Lead 

T 

430  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

920  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

24000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.95  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

330  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

660  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

3 100  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.6  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.045  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

9.8mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

22000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

0.99  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.47  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

5000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

9.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

120  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

5 20  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.37  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

4300 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

88  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 
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Selenium 

T 

0.16mg/Kg  N 

U 

14-Aug-15 

Copper 

T 

18mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.22mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Lead 

T 

34  mg/Kg  Y 

J- 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2800 mg/Kg  Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

8 10  mg/Kg  Y 

J 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0084  mg/Kg  N 

u 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

7.4  mg/Kg  Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1600  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

3 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

6900  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

260  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

0.043  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.6  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.63  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

UB 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

4.9  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

670  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

9.8  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

9300  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

3.8mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

22  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

1400  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

400  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0081  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.11  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

850  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

4800 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

10  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.016  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

640  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

4300  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

47  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 
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Iron 

T 

17000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.19mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Copper 

T 

31  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

9 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

5800 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.33  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.6  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.6  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

140  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

7500  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.33 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.21 

mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

2000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.7  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

16 

mg/Kg  Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

150  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.75 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.36 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

7100  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

4.9 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.22 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

14  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

24  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

1900 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

440  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0082 

mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

5.5 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.079 

mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16mg/Kg 

N 

u 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 
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Silver 

T 

0.51mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.24mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.014  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

530  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

19  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

80  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

8300  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.67  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

27  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.83 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.6 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

92 

mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2300 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

8 

mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

10  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.012 

mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

740  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

3300 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

80  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.3 

mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0066  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Iron 

T 

19000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

35 

mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.3 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

190  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.25 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

9.6 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

7900 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.54  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.6  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.9  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

290  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 
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Manganese 

T 

460mg/Kg 

V 

J 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0081  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

2.1mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

400  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.71  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

1 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

250  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

26  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

70  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

350  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.016  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.51  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.33  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

9800 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

UB 

14-Aug-15 

Copper 

T 

48  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

16000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

1900 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

690  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

j 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

1.6  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

j 

14-Aug-15 

Lead 

T 

17  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

7400 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

11  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

16  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

280  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Barium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Copper 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 
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Molybdenum 

T 

0.19mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.2mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.55  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.015  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

9.8  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.3  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

39  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

200  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

1 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.67  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2900 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.73  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.63  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

630  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

3900 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.41  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

7000 mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

26  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

69  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

18000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

17  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

150  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

550  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

35  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 
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Molybdenum 

T 

0.75mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

16000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

3.8mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.02  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.32  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

fr 

0.69  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Lead 

T 

120  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.13 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.41  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

42  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2600 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

480  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.013 

mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

5 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

fr 

0.4  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

fr 

0.22  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.4  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.097  mg/Kg 

Y 

UB 

14-Aug-15 

Sodium 

fr 

120  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Aluminum 

fr 

6800  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

12 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

170mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.5 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

fr 

0.021 

mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Potassium 

fr 

2600 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.032 

mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Barium 

T 

290  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

fr 

0.16mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

32  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

84  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Silver 

T 

1.6 

mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.87  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1700 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

3 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

fr 

1200 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2900  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

240  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 
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Nickel 

T 

10  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

26000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

79  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

650  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.022  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.38  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.52  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

510  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

1.2  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

310mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

7.9  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

22000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.98  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

16  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

52  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

0.86  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

4700  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

UJ 

14-Aug-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.87  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.65  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

10  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

31  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

17000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.64  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

96  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2700 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

490  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

230  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

8200 mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.57  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 
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Iron 

T 

7700mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

2 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

160mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

1400  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

840  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0088  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.8  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

21  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

fr 

400  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

jr 

0.12  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

200  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

350  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

5300 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

J 

0.42  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

320  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

15  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

fT 

3 100  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.026  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.46  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

92  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.67  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

7900 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

130  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

\[ 

0.13  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

900  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

8700  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

6800 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Iron 

T 

5700  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.06  mg/Kg 

N 

u 

14-Aug-15 

Lead 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 
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Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

180mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0097  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

4 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

670  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.018  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.36  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

35  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

20  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1900 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.92  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

83  mg/Kg 

N 

u 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

850  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

460  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

1.4  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

9.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

18  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.63  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.31mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.69  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0094  mg/Kg 

N 

u 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

410  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.03  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Lead 

T 

28  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

69  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Copper 

T 

18  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

84  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Iron 

T 

26000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

12  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 
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Lead 

T 

290mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2400mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.4mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.47  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

290mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

21000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

22  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

390  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.4  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.52  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

19000  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.9  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

19  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.018  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

2 10  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.66  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.61  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

8100  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.27  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

48  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

3300  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

22000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

75  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

5500  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

890  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.04mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

13  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

9.8  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Lead 

T 

54  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

57  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

3200  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

330  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 
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Molybdenum 

T 

0.2mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

21mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

3700 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.1  mg/Kg 

Y 

UB 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

7900 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

13  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

170  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.22  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

160  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

5.4  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

3700 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.09  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.42  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.019  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

3100 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

UJ 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.54  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.46  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

7900 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

76  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0094  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

4 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

5200  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.63  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

7900 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Barium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

UB 

14-Aug-15 
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Sodium 

T 

510mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.041  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1200mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

15  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

UB 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

5 20  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

6600 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

[T 

9900  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

10  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

fr 

480  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Sodium 

jT 

170  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Silver 

t 

0.039  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Manganese 

jT 

380  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Lead 

W 

15  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Nickel 

jT 

4.9  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

140  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.46  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

fr 

7700  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

fr 

0.74  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

5.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

9400 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

UB 

14-Aug-15 

Barium 

T 

350  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

85  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

67  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

24  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1600 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

150  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

4700 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

15  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Iron 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 
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Nickel 

T 

5.8mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Copper 

T 

llmg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

7400 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

0.016mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

110  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

40  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

580  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0081  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.18  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Copper 

T 

21  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

UB 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

180  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

8200 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.028  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

580  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

3100 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

270  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

9.3  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.42  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

UJ 

14-Aug-15 

Barium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.94mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 
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Cadmium 

T 

0.88mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

9600mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

3.8mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

l.lmg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

30  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

170  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.019  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

490  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

3300 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

59  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.31mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

6.4mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

6100 mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

21  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.33  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

UJ 

14-Aug-15 

Iron 

T 

21000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

48  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.58  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

2400  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2700 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

260  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

15  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.32  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.1  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Sodium 

T 

1100 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.79  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Aluminum 

T 

9900 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 
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Sodium 

T 

170mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Silver 

T 

0.16mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.59mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Nickel 

T 

7.9mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

12mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Potassium 

T 

1500mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

O.Ollmg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0084  mg/Kg 

N 

U 

14-Aug-15 

Manganese 

T 

390mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.56  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

180  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.2  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.46  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.7  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

32  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.71  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

19  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Magnesium 

T 

2700 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Zinc 

T 

100  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Chromium 

T 

6 mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Calcium 

T 

6100 mg/Kg 

Y 

J- 

14-Aug-15 

Antimony 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

UJ 

14-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.6  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Copper 

T 

38  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Lead 

T 

100  mg/Kg 

Y 

14-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.77  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.23  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

5.7MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.016MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

2.1  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.9  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

160  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

1800  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

13  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

8200MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

250  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

490  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 
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Thallium 

T 

3.6  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

36  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.96  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.1  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.1  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

3000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

5.7MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Silver 

T 

1.5  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.5  MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

1200  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

5.1MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

fr 

690MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

90  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

3.9MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.9  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

22  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

41  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

72  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

fr 

17  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

w 

9700  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

fr 

0.51  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

920  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

16000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.38  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

7.8  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

fr 

1.5  MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

3100  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

[T 

25  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

820  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

2.3  MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

3300MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

7.5  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.61  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Sodium 

fr 

78  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

54  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

1.5  MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Cobalt 

fr 

6.7  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

fr 

4.6MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.68  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.76  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

fr 

290  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

5.4MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

3200MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

15000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 
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Chromium 

T 

1.7  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

3800  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.25  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.43  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

300  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.19  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

2.3  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.016  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

760  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

13000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

260  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

23  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.5  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Copper 

T 

21MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

1.8  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.54MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.65  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

180  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.6  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

2.6  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Iron 

T 

16000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1 MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.019  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.96  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

7600  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

450  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

270  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

21  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

2.2  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

6700  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.97  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.012  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

1100MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

350MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

77  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

1300  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.6  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

69  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

24  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

21  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.7  MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.31  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.1  MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 
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Nickel 

T 

6 MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

17000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

2500  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.9  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.97  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

2 10  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

6.6  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

3.6  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

19000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

15000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.022  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

1100MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

15000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

130  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

1900  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

3100MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100  MG/KG 

v 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

21  MG/KG 

v 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

9.5  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

320  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.12  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.5  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.4  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

7.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.77  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

53  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

31  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

8 MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

2.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.74  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.89  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

280  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

22000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

3500  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

15  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.5  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

5.6MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

9600  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.21  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.69  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

230  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.7  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

2.4  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Iron 

T 

23000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

15000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 
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Cadmium 

T 

2.7  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

1200  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

4.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

800  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

100  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

2300  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

4100  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

170  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

26  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

1.2MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.8  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.9MG/KG  N 

U 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

9.8  MG/KG  Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.9  MG/KG  Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

71  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

3.1MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.05  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.5  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

220  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

230  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

440  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

7800  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

630  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.94  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

5.1  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

1200  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.5  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.18  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.015  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

2.6  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.96MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.55  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

72  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

1.8  MG/KG 

Y 

“ 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.6MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

42  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

9500  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

15000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

2.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.5  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.56  MG/KG  y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.53  MG/KG  Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

1.8  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.7MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

24  MG/KG  Y 

13-Aug-15 

1805226 


ED  000792  00000864-00454 


Lead 

T 

48  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.8MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Copper 

T 

89  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

22000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

17000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

11  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

7.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

13000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

2.7  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

320MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

9.7  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

6.2MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

1300  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

20MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

260  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.4MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.053  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.25  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

7.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

2500  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

2.2  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.064  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

63  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

1.4  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

19  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

79  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.018  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

14000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

4800  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.071  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

0.12mg/Kg 

N 

UJ 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

99mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

600mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

880mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Iron 

T 

6100mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

3100mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

600mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

18000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.26mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

38000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

9200mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

7600mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 
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Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

2600  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

3000 mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.31  mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

20  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0096  mg/Kg 

N 

U 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

14  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

10  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.058  mg/Kg 

N 

U 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.014mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.6  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

150  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

6.2  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

3. 7 mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

3.4mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 0.034  mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 5.1  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

0.14  mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

5500  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.48  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

400  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

22  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

12  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

14000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

3.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.18  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.82  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Barium 

T 

440  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.7  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

3 MG/KG 

N 

UJ 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.011  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.26  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.8  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

490  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

28  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

250  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.75  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.46  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 
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Chromium 

T 

6.1mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

8500  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

33  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

0.17  mg/Kg  Y 

J- 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.9  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

18  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

160  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

21  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

13000 mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

120mg/Kg 

N 

U 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

3600  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Iron 

T 

34000  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

21000  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

15000  mg/Kg 

v 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.029  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

6400 mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

67  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

220  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

8000 mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

930  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.028  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

540  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

30  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

0.93  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

0.88  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

3.6  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

19  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

300  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

89  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

9.4  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

8.6  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.9  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 
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Beryllium 

T 

1.3mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

5.5  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

llmg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

74  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.64  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

t 

0.7  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

15  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

3 10  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.2  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

2.3  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

9.7  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

3700  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Lead 

T 

210  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

1600  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

2.6  mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Nickel 

fr 

llmg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

0.83  mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Silver 

fr 

1.6mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.19  mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Chromium 

fr 

7.5  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

jT 

1.8  MG/KG 

N 

UJ 

13-Aug-15 

Cobalt 

fr 

5.6  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

17  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

28  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

410  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

It 

0.66  mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Sodium 

fr 

130  mg/Kg 

N 

U 

13-Aug-15 

Selenium 

It 

0.27 mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Cadmium 

[r 

0.41  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

’fr 

0.16mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

fr 

17  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

120  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

N 

U 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

fr 

31000mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

30000  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.35  MG/KG 

Y 

J 13-Aug-15 

Vanadium 

T 

9.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.69  MG/KG 

N 

UJ 

13-Aug-15 

Sodium 

fr 

110  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.031  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.1  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 
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Potassium 

T 

1100MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

730  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.092  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

3 MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

150  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

1.2  MG/KG 

N 

UJ 

13-Aug-15 

Iron 

T 

6900  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

3600  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0036  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

3600  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0062  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

140  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.5  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

1100  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

27  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

0.67  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

110  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

5200  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

2.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

33  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

3.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

2.6  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

1400  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

20  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

7.5  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

8.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

7500  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

50  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

340  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

11000MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

6300  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0068  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

780  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

2 10  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

1.4MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Barium 

T 

83  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.14MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

2.1  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

800  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

4.1MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.69  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

1600  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 
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Lead 

T 

35  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

14  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

940  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.6  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.85  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

49  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.31  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.3  MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

580  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

1.5  MG/KG 

7 

J 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.45  MG/KG 

7 

J 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

110MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Lead 

T 

42  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Copper 

T 

13  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.5  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

1 MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

2600  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.18MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.29  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

2.5  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.61  MG/KG 

7 

J 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.25  MG/KG 

7 

J 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.46  MG/KG 

7 

J 

13-Aug-15 

Barium 

T 

640  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.4  MG/KG 

7 

J 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

3.7  MG/KG 

7 

J 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0076  MG/KG 

7 

J 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

3 MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

4.4  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.8  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

450  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

1800  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Iron 

T 

18000  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

13000  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.02  MG/KG 

7 

J 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

290  MG/KG 

7 

J 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

930  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

22  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

120  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.08MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

2.8  MG/KG  N 

u 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

1100MG/KG  Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

5 MG/KG  Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

15000  MG/KG  Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

4900  MG/KG  Y 

J 

13-Aug-15 
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Zinc 

T 

170MG/KG 

Y 

J 13-Aug-15 

Chromium 

T 

2.7  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

1.8  MG/KG 

N 

UJ 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

93  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.083  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

2.9  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Lead 

T 

31  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

12  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

210MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

6900  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

2.7MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

22  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

4500  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.01  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

5100  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.39  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.41  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

2.7MG/KG 

N 

UJ 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

7.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.7  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

460  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

120  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

240  MG/KG 

Y 

J 13 -Aug -15 

Vanadium 

T 

13  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

1 MG/KG 

N 

UJ 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

71  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.61  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

180  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

62  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

13  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.35  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

2.5  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

2100MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

7.7  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.75  MG/KG 

Y 

J 13-Aug-15 

Iron 

T 

12000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

3200  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

1.6  MG/KG 

N 

UJ 

13-Aug-15 

Copper 

T 

33  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

7 MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

4.4  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

9400  MG/KG 

Y 

J 13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.85  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.79MG/KG 

Y 

J 13-Aug-15 

Barium 

T 

290MG/KG 

Y 

13-Aug-15 
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Manganese 

T 

480  MG/KG 

V 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.6  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

2100  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

1.5  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

11000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

25  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

370  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

70  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

4.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.4MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

2500MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

450MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

4.9  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

29  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.5  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.52  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.86  MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.6  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

49  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.54  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.4  MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

380  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

2.5  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

6 10  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.8  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

41  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

830  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.58  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.95  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.027  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

810MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

3000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

150  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

16000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

6.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.7  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

31  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.72  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.64  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.023  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

620  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

2800  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1 MG/KG 

Y 

13-Aug-15 
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Iron 

T 

17000  MG/KG 

V 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

970  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

2.9MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

290  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

1.6  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

11000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.8  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

40MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

5900  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.27MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

2000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

64  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

15000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

1.9  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

220MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.6  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

6.2MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

7700  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

270  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.5  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.91  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

64  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.35  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.4  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.018  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

1.5  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

57  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

380  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

5.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

2.5  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

6300  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

4800  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.21  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

600  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

1.5  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Iron 

T 

19000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.22  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

2.3  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

1100  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

190  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 
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Thallium 

T 

4.4  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

30  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

10  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.68  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

3800  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

83  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

50  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

21000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

15000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

3.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

5.1MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

18  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.54MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.012  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

920MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

1900  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

33 

MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

1300  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.038  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Copper 

T 

39  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

4.7  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.29  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

2.4  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

1.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

510  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

840  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.01  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Iron 

T 

21000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

3.3  MG/KG  Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

0.7  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

1000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

5.5  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

3 MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

3100MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

3500  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

100  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

150  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.41  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

150  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

13000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

23  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

1 MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

440  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 
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Arsenic 

T 

4 MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

1.5  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

410  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

4400  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.35  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.86MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

51  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.28  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.3  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

670  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

37  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

5000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

160  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.46  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.084  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

5000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

3.8MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.076  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.3  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

1.4MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

33  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

2.2MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

4.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

820  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

190  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.19  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

2.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

8700  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

2500  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

5 MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

19  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

7200  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

10000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.8  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

6.8  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

7.9  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

1800  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.1  MG/KG 

Y 

J 13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.26  MG/KG 

Y 

J 13-Aug-15 

Antimony 

T 

1.7  MG/KG 

Y 

J 13-Aug-15 

Potassium 

T 

1000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.4MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.042  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 
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Sodium 

T 

230  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.92MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

13  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.038  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

210  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

39  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

6.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

210MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.29  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

5.1MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.2MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.034MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

430  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

3.5  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

10000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

3400  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

1200  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

980  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0095  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

7700  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

12000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.74  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Barium 

T 

62  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

170  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.84  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

6 MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

26  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0035  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

2700  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

4300  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

6.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.9  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.2MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

1.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.2MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

190  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.46  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.068  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

110  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

1.4  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

3200  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.4MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.5  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 
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Chromium 

T 

4.7  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.8  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

22000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

360  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

0.77  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0042  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

6 MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Iron 

T 

6100MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

1.7MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.7  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Barium 

T 

90  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.27MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.1MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0089  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

1300  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

3100MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

1700  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.28  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.5  MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Iron 

T 

19000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

220  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

3 20  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

4400  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

240  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

10  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

18  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

4.3  MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Silver 

T 

2.4  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

240  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

2.8  MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

36  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

520MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

3 MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

3.3  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.36  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.25  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.17  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

2 MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.9  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

7.9  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

16  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

2900  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

280MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

1.4MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

3.2  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 
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Potassium 

T 

1500MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.3  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.038MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

82  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.84  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

10  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

1600  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.98  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Copper 

T 

9.3  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Lead 

T 

19  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

900  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.47  MG/KG 

7 

J 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

3.1MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

520MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

1.5  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Barium 

T 

160MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

210  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

1.4MG/KG 

7 

J 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

7.8  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

120  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

550  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.19  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

4000  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Iron 

T 

6800  MG/KG 

7 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.95  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.26  MG/KG 

i 

7 

J 

13-Aug-15 

Lead 

T 

4.4mg/Kg 

* 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

llmg/Kg 

! 

7 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

140mg/Kg 

7 

J 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

0.12mg/Kg 

N 

UJ 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.5mg/Kg 

7 

13-Aug-15 

Barium 

T 

250mg/Kg 

7 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.23mg/Kg 

7 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.021  mg/Kg 

7 

J 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

710mg/Kg 

7 

J- 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.2  mg/Kg 

7 

13-Aug-15 

Iron 

T 

5000 mg/Kg 

7 

13-Aug-15 

Copper 

T 

8.7  mg/Kg 

7 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.31  mg/Kg 

7 

J 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

2.9  mg/Kg 

7 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

0.14  mg/Kg 

7 

J 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.015  mg/Kg 

7 

J 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.061  mg/Kg 

N 

U 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

2.4MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

3 mg/Kg 

7 

13-Aug-15 
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Beryllium 

T 

0.91MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

3500  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

9.8  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.71  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

4000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

86  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

42  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.6  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

540mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.3MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

O.Olmg/Kg 

N 

U 

13-Aug-15 

Barium 

T 

210MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.034  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

9.6  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

4.8  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.8  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

2700mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

2700mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

6.1  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

0.13  mg/Kg 

N 

UJ 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

8.8mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

240  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Lead 

T 

19  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

4000 mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

4800  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Iron 

T 

7400 mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

62  mg/Kg 

N 

u 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

3 mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

100  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.32  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.16mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Copper 

T 

94  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

2.6  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.9  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

790  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

120  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

1 MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

230  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

5.6  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

3.3  MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

1100  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

19000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 
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Zinc 

T 

480  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.42  mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

1.9  MG/KG 

N 

U 

13-Aug-15 

Copper 

T 

3.1  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.53  MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

3 MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0093  mg/Kg 

N 

u 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

63  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.064  mg/Kg 

N 

u 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.076  mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

25  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Antimony 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

100  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Potassium 

T 

1300  mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Magnesium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

J- 

13-Aug-15 

Iron 

T 

13000  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

6200 mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Mercury 

T 

0.01  mg/Kg 

N 

u 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

140  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Arsenic 

T 

4.2  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

8500 mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Barium 

T 

230  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

96  mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.67  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.29  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

0.13  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

790  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Sodium 

T 

140  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Thallium 

T 

1.5  MG/KG 

N 

u 

13-Aug-15 

Vanadium 

T 

26  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.46MG/KG 

Y 

J 

13-Aug-15 

Calcium 

T 

13000MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Chromium 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Aluminum 

T 

16000  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Silver 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Copper 

T 

17  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Zinc 

T 

380  MG/KG 

Y 

13-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Selenium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Lead 

T 

23  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Manganese 

T 

500  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.64  mg/Kg 

Y 

J 

13-Aug-15 

Nickel 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

13-Aug-15 
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Mercury 

T 

0.015  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.2mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.2  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.83  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Barium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Arsenic 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Antimony 

T 

0.3  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Aluminum 

T 

10000  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.6  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Iron 

T 

21000 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Magnesium 

T 

2400  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Manganese 

T 

750  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Nickel 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Potassium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Nickel 

T 

8.6  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Magnesium 

T 

2600 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Lead 

T 

96  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Zinc 

T 

200  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Copper 

T 

49  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Chromium 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Selenium 

T 

0.41  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Silver 

T 

0.41  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Sodium 

T 

100  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Thallium 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Vanadium 

T 

22  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Manganese 

T 

1000 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.36  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Calcium 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Lead 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Iron 

T 

7100 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Copper 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Chromium 

T 

4.4  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Aluminum 

T 

8100 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.047  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.37  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Manganese 

T 

180  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Silver 

T 

0.72  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0095  mg/Kg 

N 

U 

12-Aug-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Antimony 

T 

0.12  mg/Kg 

N 

UJ 

12-Aug-15 

Aluminum 

T 

4100  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 
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Zinc 

T 

19mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Thallium 

T 

O.lmg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Sodium 

T 

190  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Silver 

T 

0.019  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Selenium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Sodium 

T 

59  mg/Kg 

N 

U 

12-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Lead 

T 

37  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Copper 

T 

32  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Iron 

T 

18000  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Lead 

T 

72  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Magnesium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Manganese 

T 

720  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Mercury 

T 

0.02  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Nickel 

T 

8.9  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Potassium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Magnesium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.2  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Chromium 

T 

7.8  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.8  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Barium 

T 

490  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Arsenic 

T 

7.2  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Antimony 

T 

0.58  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Aluminum 

T 

9500  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.3  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Zinc 

T 

420  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Vanadium 

T 

33  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Potassium 

T 

800  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Nickel 

T 

4.5  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Calcium 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Mercury 

T 

0.015  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Barium 

T 

360  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Arsenic 

T 

9.4  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Antimony 

T 

0.48  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Aluminum 

T 

8700 mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Chromium 

T 

6.1  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Zinc 

T 

280  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Manganese 

T 

450  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Thallium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.95  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Silver 

T 

0.71  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Selenium 

T 

0.47  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Potassium 

T 

2100  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 
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Nickel 

T 

llmg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Barium 

T 

350mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Arsenic 

T 

9.4mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Antimony 

T 

0.45mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Vanadium 

T 

22mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Nickel 

T 

8.1mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Lead 

T 

120mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Iron 

T 

19000 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Copper 

T 

49mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.9  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Calcium 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.2  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.93  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.81  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Manganese 

T 

800  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Magnesium 

T 

2200 mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Lead 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Iron 

T 

17000 mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Copper 

T 

42  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.9  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Calcium 

T 

11000  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Zinc 

T 

330  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Mercury 

T 

0.02  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.5  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Aluminum 

T 

9300  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Vanadium 

T 

19  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Zinc 

T 

150  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Aluminum 

T 

8200 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Antimony 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Arsenic 

T 

5.6  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Barium 

T 

240  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Sodium 

T 

93  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.78  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Silver 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Calcium 

T 

6800 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Chromium 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cobalt 

T 

6.3  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Copper 

T 

22  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Magnesium 

T 

2400  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0096  mg/Kg 

N 

U 

12-Aug-15 

Nickel 

T 

7.9  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.82  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 
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Manganese 

T 

970mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Potassium 

T 

1400mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Vanadium 

T 

25mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Thallium 

T 

0.19mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Sodium 

T 

68mg/Kg 

N 

U 

12-Aug-15 

Silver 

T 

0.78mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Selenium 

T 

0.53mg/Kg 

Y Ij 

12-Aug-15 

Selenium 

T 

0.42mg/Kg 

Y J 

12-Aug-15 

Thallium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Mercury 

T 

0.046  mg/Kg 

Y J 

12-Aug-15 

Chromium 

T 

6.5  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Magnesium 

T 

3200  mg/Kg 

Y J 

12-Aug-15 

Lead 

T 

3 20  mg/Kg 

Y J 

12-Aug-15 

Iron 

T 

31000 mg/Kg 

Y J 

12-Aug-15 

Copper 

T 

100  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.8  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Calcium 

T 

24000  mg/Kg 

Y 

u 

12-Aug-15 

Cadmium 

T 

2.4  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Selenium 

T 

0.28  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Calcium 

T 

3800 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Nickel 

T 

9.8  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.5  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Barium 

T 

360  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Molybdenum 

T 

2.7  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.5  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Calcium 

T 

15000 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.8  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Copper 

T 

73  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Iron 

T 

25000  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Lead 

T 

200  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Magnesium 

T 

2800 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Antimony 

T 

0.73  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Mercury 

T 

0.025  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Selenium 

T 

0.17  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Silver 

T 

0.021  mg/Kg 

Y 

jj 

12-Aug-15 

Sodium 

T 

320  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.44  mg/Kg 

Y [j 

12-Aug-15 

Thallium 

T 

0.078  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Vanadium 

T 

12  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Potassium 

T 

1300 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Nickel 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Manganese 

T 

460  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 
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Magnesium 

T 

2300mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Manganese 

T 

llOOmg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Manganese 

T 

lOOOmg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Copper 

T 

6 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Iron 

T 

6900mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Lead 

T 

6.2  mg/Kg  Y 

12-Aug-15 

Magnesium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Manganese 

T 

210  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Mercury 

T 

0.011  mg/Kg 

N 

U 

12-Aug-15 

Nickel 

T 

4.7  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Potassium 

T 

800  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Silver 

T 

1.4  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Selenium 

T 

0.76mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Potassium 

T 

2100 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Arsenic 

T 

14  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Mercury 

T 

0.037mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Copper 

T 

20  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Magnesium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Lead 

T 

160  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Iron 

T 

24000  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Chromium 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Calcium 

T 

3900 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.052  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Sodium 

T 

110  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Thallium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Vanadium 

T 

29  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Zinc 

T 

420  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Chromium 

T 

7.3  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Nickel 

T 

11  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.4  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Zinc 

T 

150  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Selenium 

T 

0.7  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Silver 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Sodium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Thallium 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Vanadium 

T 

29  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Zinc 

T 

370  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Antimony 

T 

0.57  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Arsenic 

T 

12  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Barium 

T 

360  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Lead 

T 

33  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Beryllium 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Barium 

T 

270  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Calcium 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 
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Chromium 

T 

7.4mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cobalt 

T 

9.7  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Copper 

T 

61mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Zinc 

T 

18  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Aluminum 

T 

4200 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Antimony 

T 

0.12  mg/Kg 

N 

UJ 

12-Aug-15 

Arsenic 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cobalt 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.38  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Molybdenum 

fr 

2.4  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Thallium 

fr 

0.14  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Potassium 

fr 

1900  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cobalt 

fr 

6.2  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Chromium 

T 

6 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Calcium 

fr 

6700  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.42  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.68  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Beryllium 

fr 

0.71  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Arsenic 

fr 

5 mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Antimony 

w 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Selenium 

T 

0.26  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Beryllium 

fr 

1.2  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Sodium 

T 

84  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Molybdenum 

T 

4 mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Vanadium 

fr 

19  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Selenium 

T 

1.1  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Silver 

fr 

2.3  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Sodium 

fr 

110  mg/Kg 

N 

UJ 

12-Aug-15 

Thallium 

fr 

0.22  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Vanadium 

T 

30  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Zinc 

T 

630  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Chromium 

T 

8.4  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Aluminum 

T 

12000  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Antimony 

fr 

1.1  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Arsenic 

T 

20  mg/Kg 

Y 

J 

12-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Silver 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

12-Aug-15 

Mercury 

T 

0.015  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Aluminum 

T 

9000  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Calcium 

T 

7300  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Iron 

fr 

14000 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Magnesium 

T 

2500  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 
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Antimony 

T 

0.16mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0098  mg/Kg 

N 

U 

ll-Aug-15 

Arsenic 

T 

5.7  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Barium 

T 

170  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.55  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.43  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Chromium 

T 

6.4  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Cobalt 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Sodium 

T 

100  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Cadmium 

T 

1 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Calcium 

T 

3000  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Zinc 

T 

420  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Vanadium 

T 

28  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Thallium 

T 

0.18mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Silver 

T 

0.34  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Selenium 

T 

0.44  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Nickel 

T 

8 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.6mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Manganese 

T 

1100  mg/Kg 

Y 

J- 

ll-Aug-15 

Lead 

T 

84  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Copper 

T 

39  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Silver 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Chromium 

T 

5.9  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Thallium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.57  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Barium 

T 

350  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Arsenic 

T 

8.2  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Antimony 

T 

0.41  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Sodium 

T 

55  mg/Kg 

N 

U 

ll-Aug-15 

Potassium 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Magnesium 

T 

2300  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Iron 

T 

17000 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Calcium 

T 

8700  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Aluminum 

T 

8500  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Mercury 

T 

0.017  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Cobalt 

T 

8 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Barium 

T 

150  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Vanadium 

T 

9.3  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Thallium 

T 

0.098  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Silver 

T 

0.016  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Selenium 

T 

0.16  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Nickel 

T 

3.3  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.38  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Manganese 

T 

160  mg/Kg 

Y 

J- 

ll-Aug-15 

Lead 

T 

4.1  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 
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Copper 

T 

3.8mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.5  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Chromium 

T 

3.3mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Selenium 

T 

0.43  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Zinc 

T 

15  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Arsenic 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Antimony 

T 

0.11  mg/Kg 

N 

UJ 

ll-Aug-15 

Sodium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

[j 

ll-Aug-15 

Potassium 

T 

590  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Magnesium 

T 

860  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Iron 

T 

5200 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Copper 

T 

19  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Aluminum 

T 

3100 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Silver 

T 

0.21  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Zinc 

T 

190  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Vanadium 

T 

26  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.034  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.8  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.56  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Iron 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Calcium 

T 

7100 mg/Kg 

r 

Y 

ll-Aug-15 

Aluminum 

T 

8800  mg/Kg 

v 

ll-Aug-15 

Antimony 

T 

0.87  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Arsenic 

T 

18  mg/Kg 

V 

ll-Aug-15 

Potassium 

T 

1400 mg/Kg 

r 

Y 

ll-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.81  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Sodium 

T 

82  mg/Kg 

Y 

il 

ll-Aug-15 

Chromium 

T 

8.1  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Cobalt 

T 

8 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Mercury 

T 

0.048  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Aluminum 

T 

11000 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Calcium 

T 

17000  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Iron 

T 

27000 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Magnesium 

T 

2700  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Barium 

T 

260  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Calcium 

T 

7100 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.58  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Barium 

T 

420  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Arsenic 

T 

6.8  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Antimony 

T 

0.25  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Sodium 

T 

69  mg/Kg 

N 

u 

ll-Aug-15 

Potassium 

T 

1300 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Magnesium 

T 

2500 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Iron 

T 

15000  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 
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Copper 

T 

87  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Lead 

T 

35mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Nickel 

T 

9.2  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Nickel 

T 

7.1  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.64  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Barium 

T 

300  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Arsenic 

T 

7 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Antimony 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Magnesium 

fr 

2100 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Chromium 

T 

2.8  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Silver 

T 

0.014mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Selenium 

T 

0.12  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Nickel 

T 

3 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.24  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Manganese 

T 

150  mg/Kg 

Y 

J- 

ll-Aug-15 

Lead 

fr 

3.4  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Potassium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Cobalt 

T 

2.2  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Zinc 

T 

13  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Potassium 

T 

480  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Magnesium 

T 

7 10  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Iron 

T 

4300  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Calcium 

fr 

2500  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Aluminum 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Mercury 

fr 

0.0098  mg/Kg 

N 

U 

ll-Aug-15 

Mercury 

t 

0.015  mg/Kg 

Y 

}j 

ll-Aug-15 

Copper 

fr 

3.7  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Zinc 

T 

540  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Aluminum 

[T 

8400  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Lead 

T 

280  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Manganese 

T 

960  mg/Kg 

Y 

jj- 

ll-Aug-15 

Molybdenum 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Nickel 

T 

9.8  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Selenium 

fr 

0.98  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Silver 

fr 

2.2  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Thallium 

T 

0.058  mg/Kg 

N 

]u 

ll-Aug-15 

Vanadium 

T 

30  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Vanadium 

^r 

8.5  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.028  mg/Kg 

Y J 

ll-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.2  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Barium 

T 

130  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Arsenic 

fr 

2.5  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Antimony 

fr 

0.12  mg/Kg 

N 

iu 

ll-Aug-15 

Sodium 

T 

67  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Sodium 

T 

85  mg/Kg 

N 

u 

ll-Aug-15 
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Thallium 

T 

0.19mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Mercury 

T 

0.023  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Cadmium 

T 

1.5mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.82  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Barium 

T 

330  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Arsenic 

T 

18  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.52  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Sodium 

T 

120  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Arsenic 

T 

9.4  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Nickel 

T 

7.4  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Copper 

T 

86  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Aluminum 

fr 

4900 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Calcium 

T 

7600  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Iron 

T 

12000 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Magnesium 

T 

1500  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Potassium 

T 

950  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Sodium 

fr 

72  mg/Kg 

N 

U 

ll-Aug-15 

Antimony 

T 

0.46  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Chromium 

;t 

6.1  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Thallium 

t 

0.21  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Manganese 

T 

450  mg/Kg 

Y 

J- 

ll-Aug-15 

Molybdenum 

T 

0.77  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Selenium 

T 

0.34  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Mercury 

T 

0.0094  mg/Kg 

N 

U 

ll-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Vanadium 

IT 

18  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Zinc 

t 

130  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Chromium 

T 

7.9  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Vanadium 

IT 

32  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Cobalt 

T 

8.8  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Silver 

T 

2.1  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Selenium 

T 

1 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Nickel 

T 

9.8  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Molybdenum 

T 

3.4  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Manganese 

T 

1200 mg/Kg 

Y 

J- 

ll-Aug-15 

Lead 

fr 

270  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Potassium 

T 

1800  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Zinc 

T 

460  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Barium 

T 

160  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Zinc 

T 

200  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Molybdenum  T 

0.82  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Manganese 

T 

530  mg/Kg 

Y 

J- 

ll-Aug-15 

Lead 

T 

39  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Copper 

T 

25  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.5  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 
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Chromium 

T 

8.2mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Vanadium 

T 

17  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Vanadium 

T 

24mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Thallium 

T 

0.18  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Silver 

T 

0.23  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Antimony 

T 

0.9  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1 mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Manganese 

T 

550  mg/Kg 

Y 

J- 

ll-Aug-15 

Lead 

T 

43  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Copper 

T 

26  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Cobalt 

fr 

6.8  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Zinc 

fr 

180  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Calcium 

T 

14000  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Selenium 

T 

0.39mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Thallium 

fr 

0.17  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Beryllium 

[T 

0.43  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Iron 

T 

26000  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Aluminum 

|T 

11000 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Mercury 

\r 

0.057  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.59  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Chromium 

T 

4.6  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Selenium 

T 

0.51  mg/Kg 

Y 

J 

ll-Aug-15 

Copper 

T 

37  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Lead 

T 

130  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Manganese 

T 

560  mg/Kg 

Y 

J- 

ll-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.7  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Nickel 

T 

4.8  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Cobalt 

T 

4 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Magnesium 

T 

2600 mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Silver 

T 

0.85  mg/Kg 

Y 

ll-Aug-15 

Molybdenum 

T 

1.6mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Manganese 

T 

1000 mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Lead 

fl 

80  mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Copper 

;T 

37  mg/Kg 

Y 

J+ 

10-Aug-15 

Mercury 

fr 

0.031  mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Sodium 

T 

62  mg/Kg 

N 

U 

10-Aug-15 

Potassium 

T 

1300 mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Iron 

T 

21000  mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Nickel 

T 

6.7  mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Cadmium 

T 

0.83  mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Calcium 

T 

8900 mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Magnesium 

T 

2400 mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Selenium 

T 

0.34  mg/Kg 

Y 

J 

10-Aug-15 

Silver 

T 

0.34  mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Thallium 

T 

0.15  mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 
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Vanadium 

T 

29mg/Kg 

Y 

J+ 

10-Aug-15 

Zinc 

T 

380mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Antimony 

T 

0.42mg/Kg 

Y 

J- 

10-Aug-15 

Arsenic 

T 

6.8mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Beryllium 

T 

0.53mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Chromium 

T 

5.3  mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Cobalt 

T 

7.1mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Aluminum 

T 

9100 mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

Barium 

T 

410  mg/Kg 

Y 

10-Aug-15 

1805226 


ED  000792  00000864-00482 


SampleTime 

MDL 

MDLJJnits 

Reporting_Limit  |eporting_Limit_Unit 

Matrix  | 

Latitude 

11:55 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:45 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:55 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.036  mg/Kg 

0.036mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.029  mg/Kg 

0.029mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

5.1 

mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.055 

mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

5.2 

mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

81 

mg/Kg 

81  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.02 

mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.026 

mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.04  7 mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:55 

0.0094 

mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:45 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

4.3 

mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:55 

0.005 

mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:55 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:10 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

0.01 

mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:10 

0.0088 

mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:55 

0.0083 

mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.026  mg/Kg 

0.026mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.02 

mg/Kg 

0.02mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.45 

mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.055 

mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.005 

mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:55 

56 

mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:55 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:45 

0.36 

mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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08:55 

0.0095  mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

4.5  mg/Kg 

4.5 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:10 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.004  mg/Kg 

0.004  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:15 

4.1  mg/Kg 

4.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

4.2  mg/Kg 

4.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

4.5  mg/Kg 

4.5 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

1.7  mg/Kg 

1.7  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

0.0093  mg/Kg 

0.0093 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.054  mg/Kg 

0.054mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

71  mg/Kg 

71  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

69  mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

0.016  mg/Kg 

0.016mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

0.021mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:15 

0.0072  mg/Kg 

0.0072  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 
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12:15 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

45  mg/Kg 

45  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

65  mg/Kg 

65  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:15 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

0.0041  mg/Kg 

0.0041  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

0.024mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

0.021  mg/Kg 

0.021mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:15 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

0.048 

mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:55 

2 

mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:30 

47 

mg/Kg 

47  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

4.2 

mg/Kg 

4.2  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

4.4 

mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:25 

0.0095 

mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.041 

mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.089 

mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.063 

mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:30 

16 

mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:25 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:30 

0.079  mg/Kg 

0.079  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:25 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.0083 

mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.095 

mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:55 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:45 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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10:25 

87  mg/Kg 

87  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:30 

68mg/Kg 

68  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:45 

0.026  mg/Kg 

0.026mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

0.0076  mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

0.038  mg/Kg 

0.038mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:30 

0.0072  mg/Kg 

0.0072  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.037  mg/Kg 

0.037mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.079  mg/Kg 

0.079  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

1.8  mg/Kg 

1.8mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.016mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:55 

0.084  mg/Kg 

0.084mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:30 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.0039  mg/Kg 

0.0039  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.0074  mg/Kg 

0.0074  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:55 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.054mg/Kg 

0.054mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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10:25 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

2.3  mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

61  mg/Kg 

61  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

5.6  mg/Kg 

5.6  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.081mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:55 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.027  mg/Kg 

0.027 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.0042 

mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.046 

mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.0092 

mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

76 

mg/Kg 

76  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

71 

mg/Kg 

71  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:55 

0.06 

mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.085 

mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.022 

mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.38 

mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.0083 

mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

5 

mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

4.9 

mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

2.1 

mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

53 

mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

4.8 

mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:30 

4.9 

mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

53 

mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

2 

mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.033 

mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.014mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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09:30 

O.llmg/Kg 

O.llmg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.0098  mg/Kg 

0.0098  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

O.llmg/Kg 

O.llmg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

77  mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.47  mg/Kg 

0.47  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.057  mg/Kg 

0.057mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.0052  mg/Kg 

0.0052  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:50 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.0074  mg/Kg 

0.0074  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.079  mg/Kg 

0.079  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.0039  mg/Kg 

0.0039  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:15 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:50 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.0072  mg/Kg 

0.0072  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

72  mg/Kg 

72  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:15 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:25 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:50 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.031mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 
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09:25 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

83  mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

58  mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:15 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

0.035  mg/Kg 

0.035 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

0.031  mg/Kg 

0.031mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

0.019  mg/Kg 

0.019mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

68  mg/Kg 

68  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

4.3  mg/Kg 

4.3 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

07:50 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:25 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

07:50 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:25 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

5.2  mg/Kg 

5. 2 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

5.1  mg/Kg 

5.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

81  mg/Kg 

81 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.032  mg/Kg 

0.032 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

07:50 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:25 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

07:50 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:25 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.072  mg/Kg 

0.072 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.0094  mg/Kg 

0.0094mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:45 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

07:50 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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07:50 

0.022  mg/Kg 

0.022mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

0.085 

mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

0.0079 

mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

0.0042 

mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:50 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

07:50 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

0.091  mg/Kg 

0.091mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

0.027  mg/Kg 

0.027 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

76  mg/Kg 

76  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

07:50 

53 

mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:25 

0.07 

mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

20 

mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

2.2 

mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.031 

mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.011 

mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.027mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

82 

mg/Kg 

82  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

57 

mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

5.3  mg/Kg 

5.3mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:45 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

4.7  mg/Kg 

4. 7 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

52  mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

75  mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.079  mg/Kg 

0.079mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:25 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:15 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:25 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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08:25 

0.0043  mg/Kg 

0.0043  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.04mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:15 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:25 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:15 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:45 

0.028mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:15 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

0.1  mg/Kg 

O.lmg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

0.096  mg/Kg 

0.096mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:25 

0.0081  mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:15 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:25 

0.005  mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:45 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.0041  mg/Kg 

0.0041  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:25 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.0092  mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:50 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:45 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:25 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:45 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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08:45 

0.057  mg/Kg 

0.057 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.0074  mg/Kg 

0.0074  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.08  mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.0039  mg/Kg 

0.0039  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

49  mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

71  mg/Kg 

71  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.026  mg/Kg 

0.026mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:45 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.0074  mg/Kg 

0.0074  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:15 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

91  mg/Kg 

91  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

64  mg/Kg 

64  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

5.7  mg/Kg 

5.7  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

5.9  mg/Kg 

5.9  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

22  mg/Kg 

22  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

2.4  mg/Kg 

2.4  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

0.027  mg/Kg 

0.027mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:15 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:50 

0.078  mg/Kg 

0.078  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:45 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.38  mg/Kg 

0.38mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:15 

0.48  mg/Kg 

0.48  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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10:45 

1.7  mg/Kg 

1.7  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

15 

mg/Kg 

15  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

4.1 

mg/Kg 

4.1  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

44  mg/Kg 

44  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

64  mg/Kg 

64  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:15 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

0.0091 

mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:15 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

0.0053 

mg/Kg 

0.0053  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

0.05 

mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

0.01 

mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

0.077 

mg/Kg 

0.077  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

0.031 

mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

0.2 

mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

0.01 

mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.45 

mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:45 

0.061 

mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:18 

0.37 

mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

0.012 

mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

65 

mg/Kg 

65  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

1.7 

mg/Kg 

1.7mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

45 

mg/Kg 

45  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

4.2 

mg/Kg 

4.2  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

15 

mg/Kg 

15  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:18 

0.0042 

mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.0085 

mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:18 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.0079 

mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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11:18 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.06mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:18 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

0.0045  mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:18 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:00 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

1.8  mg/Kg 

1.8mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:25 

0.091  mg/Kg 

0.091mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.097  mg/Kg 

0.097 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

73  mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:35 

0.096  mg/Kg 

0.096mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:25 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:18 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:25 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:18 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.4  mg/Kg 

0.4mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

4.7  mg/Kg 

4. 7 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.064  mg/Kg 

0.064mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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11:18 

0.032  mg/Kg 

0.032mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

69  mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:35 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:18 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:00 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

73  mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:35 

4.2  mg/Kg 

4.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:00 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:35 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:18 

17mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:35 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:25 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:35 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:35 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:35 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:35 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:35 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:35 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:18 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

73  mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:18 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:35 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:15 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

0.022mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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09:15 

85  mg/Kg 

85  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

2.2  mg/Kg 

2. 2 mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

59  mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:00 

0.041  mg/Kg 

0.041mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:35 

0.021  mg/Kg 

0.021mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:35 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:35 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:35 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.032'mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:15 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.026  mg/Kg 

0.026mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.0091  mg/Kg 

0.0091mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:15 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.0045  mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:55 

0.014mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.78364 
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09:35 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.46mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

0.0096  mg/Kg 

0.0096  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

0.073  mg/Kg 

0.073  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

0.029  mg/Kg 

0.029mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

73  mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:35 

68  mg/Kg 

68  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:35 

47  mg/Kg 

47  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:40 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.004  mg/Kg 

0.004  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.0074  mg/Kg 

0.0074mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.021  mg/Kg 

0.021mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.0076  mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:55 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:40 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:25 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.081mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

70  mg/Kg 

70  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

49  mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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10:40 

4.4mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

17  mg/ Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:55 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:55 

0.0051  mg/Kg 

0.0051  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:40 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:10 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.89  mg/Kg 

0.89  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.064  mg/Kg 

0.064mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:35 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:35 

1.8  mg/Kg 

1.8mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.012  mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:35 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

82  mg/Kg 

82  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.022mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:35 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.0044  mg/Kg 

0.0044mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:51 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

0.051mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:51 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:51 

1.8  mg/Kg 

1.8mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:51 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:51 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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09:51 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:51 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:51 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:51 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:51 

0.004mg/Kg 

0.004  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:51 

0.0073  mg/Kg 

0.0073  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:20 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:13 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:13 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:20 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:13 

0.0081  mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:55 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:20 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:51 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:51 

0.081  mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:20 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:05 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:51 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:55 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

2.1  mg/Kg 

2.1mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:05 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:55 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:05 

0.004mg/Kg 

0.004  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:55 

81  mg/Kg 

81  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:05 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

1805226 


ED  000792  00000864-00499 


10:05 

0.081mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.021mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.081  mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.0076  mg/Kg 

0.0076mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:55 

0.079  mg/Kg 

0.079  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.0055 

mg/Kg 

0.0055  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.21 

mg/Kg 

0.21mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.052  mg/Kg 

0.052mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

5.1 

mg/Kg 

5.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:52 

0.0091 

mg/Kg 

0.0091 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.04 

mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.01 

mg/Kg 

0.01 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.015 

mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.035 

mg/Kg 

0.035 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:51 

49 

mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:52 

83 

mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

58 

mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

5.2 

mg/Kg 

5.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

5.4 

mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:51 

17 

mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:05 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:51 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:52 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:51 

70  mg/Kg 

70  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:51 

0.026mg/Kg 

0.026mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:51 

O.Ollmg/Kg 

0.011 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:51 

0.0076  mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:51 

0.15  mg/Kg 

0.15 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:20 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:51 

4.5  mg/Kg 

4.5 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:52 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:51 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:52 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

0.051mg/Kg 

0.051mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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10:52 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

0.068  mg/Kg 

0.068  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

0.034  mg/Kg 

0.034mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:05 

0.058  mg/Kg 

0.058mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:52 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:20 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:13 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:20 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:13 

0.0045 

mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:20 

0.0087 

mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.36 

mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.029 

mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.004  mg/Kg 

0.004  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.058 

mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.08 

mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.037 

mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:13 

0.043 

mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:13 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:13 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:05 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:20 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:05 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:20 

53  mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.081  mg/Kg  0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.026mg/Kg  0.026mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.011  mg/Kg  0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.088  mg/Kg  0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.02  mg/Kg  0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.029  mg/Kg  0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 
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10:13 

0.0086  mg/Kg 

0.0086mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:20 

4.6 

mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

49 

mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

4.8 

mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.02 

mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:55 

0.5 

mg/Kg 

0.5  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:20 

77 

mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:13 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:20 

51 

mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

4.7 

mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.0084 

mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.09 

mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.0083 

mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.4 

mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.049  mg/Kg 

0.049mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.0044 

mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

73 

mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:13 

5 

mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:13 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:13 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:13 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:13 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:13 

0.098  mg/Kg 

0.098mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:13 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:13 

0.029  mg/Kg 

0.029mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:13 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:20 

4.6  mg/Kg 

4. 6 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:13 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:20 

71  mg/Kg 

71  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:13 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:13 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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11:20 

0.038  mg/Kg 

0.038mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.0041  mg/Kg 

0.0041  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:13 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

74  mg/Kg 

74  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.027  mg/Kg 

0.027 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.016  mg/Kg 

0.016mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:55 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.0041  mg/Kg 

0.0041  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:20 

0.079  mg/Kg 

0.079  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.0075  mg/Kg 

0.0075  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.057  mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:55 

0.0078  mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:20 

0.016mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:05 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

72  mg/Kg 

72  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.012mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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11:35 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.0044  mg/ Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

4.4  mg/Kg 

4.4mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:15 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:37 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:15 

0.0076  mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.011  mg/Kg 

0.011 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:37 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.045  mg/Kg 

0.045 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.0091mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:37 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.053  mg/Kg 

0.053 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.035  mg/Kg 

0.035 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.43  mg/Kg 

0.43 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:15 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:37 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:37 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:15 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:37 

49  mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

71  mg/Kg 

71 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.032mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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12:37 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.026  mg/Kg 

0.026mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.0045  mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

51  mg/Kg 

51 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:35 

0.0083  mg/Kg 

0.0083 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.063  mg/Kg 

0.063 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:15 

0.081mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:37 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

73  mg/Kg 

73 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:15 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:37 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:15 

74  mg/Kg 

74  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:37 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

69  mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:37 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:57 

0.065  mg/Kg 

0.065 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

5.1  mg/Kg 

5.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

55  mg/Kg 

55 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

79  mg/Kg 

79  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

0.018mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:02 

74  mg/Kg 

74  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:57 

0.091mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:55 

2.1  mg/Kg 

2.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:57 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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10:15 

51 

mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:57 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:55 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:24 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

17 

mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:57 

0.033 

mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:55 

0.094mg/Kg 

0.094mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:02 

51 

mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.0088 

mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.012  mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:57 

2.1 

mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:55 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:57 

0.012 

mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:55 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.019 

mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

81 

mg/Kg 

81  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

56 

mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

5.1 

mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

5.2 

mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:24 

49 

mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:55 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:24 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:57 

0.0085 

mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:15 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.004  mg/Kg 

0.004mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:02 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:02 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:57 

0.043 

mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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10:57 

0.0045  mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:15 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:24 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:02 

4.6  mg/Kg 

4.6mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:24 

71  mg/Kg 

71 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

0.091  mg/Kg 

0.091 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

0.023  mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

0.033  mg/Kg 

0.033 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

0.065  mg/Kg 

0.065 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

0.029  mg/Kg 

0.029mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:02 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:24 

0.092  mg/Kg 

0.092 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

4.5  mg/Kg 

4.5 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

0.043 

mg/Kg 

0.043 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

0.026 

mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

0.0045 

mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

0.05 

mg/Kg 

0.05 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

0.41 

mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:24 

0.0081 

mg/Kg 

0.0081 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:02 

4.8 

mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:24 

0.0086 

mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:10 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

0.088  mg/Kg 

0.088mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

0.087  mg/Kg 

0.087mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:40 

0.39 

mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:10 

0.063 

mg/Kg 

0.063 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

71 

mg/Kg 

71 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

49 

mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

4.5 

mg/Kg 

4.5 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:55 

0.034mg/Kg 

0.034mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:10 

17 

mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:02 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:10 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:40 

0.0077 

mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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12:10 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:02 

0.18mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

4.6  mg/Kg 

4. 6 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:02 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:02 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:02 

0.052  mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:10 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:02 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:10 

0.0043 

mg/Kg 

0.0043  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:02 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:02 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:02 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:02 

0.0089 

mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:02 

0.1 

mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:10 

0.0087 

mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

0.39 

mg/Kg 

0.39 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:02 

0.0047 

mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:40 

1.8 

mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:02 

0.068 

mg/Kg 

0.068  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:02 

0.03 

mg/Kg 

0.03 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

0.0047 

mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.051 

mg/Kg 

0.051 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.42 

mg/Kg 

0.42 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.0087 

mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:02 

0.095  mg/Kg 

0.095 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:02 

0.034  mg/Kg 

0.034mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:10 

4.6 

mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:40 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

17 

mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

4.5 

mg/Kg 

4.5 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

4.3 

mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.0082 

mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.063  mg/Kg 

0.063 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.031mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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09:40 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.041  mg/Kg 

0.041 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.0043  mg/Kg 

0.0043 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

69  mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

0.063  mg/Kg 

0.063 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:04 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:04 

0.023  mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:04 

0.004  mg/Kg 

0.004  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:04 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:04 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:36 

85  mg/Kg 

85 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

13:04 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:36 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

5.5  mg/Kg 

5.5 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

2.2  mg/Kg 

2.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

59  mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.096'mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:37 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.093  mg/Kg 

0.093 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.03  mg/Kg 

0.03 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

0.032  mg/Kg 

0.032 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:37 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

4.6  mg/Kg 

4.6mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:04 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:04 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:37 

74  mg/Kg 

74  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:04 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 
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13:04 

0.08mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:04 

0.057  mg/Kg 

0.057mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:04 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:37 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:37 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:37 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:04 

0.016  mg/Kg 

0.016mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:04 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:32 

0.033  mg/Kg 

0.033 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:04 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:04 

4.5  mg/Kg 

4.5 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:04 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:04 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:04 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:04 

73  mg/Kg 

73 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:04 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:04 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:04 

0.0075  mg/Kg 

0.0075  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:04 

0.08  mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:04 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:04 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:04 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:04 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:04 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:04 

0.15  mg/Kg 

0.15 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:04 

0.018  mg/Kg 

0.018mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:04 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:04 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:04 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:04 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:36 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:04 

0.022mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:04 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:04 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:04 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:04 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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12:04 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:04 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:04 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:04 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:37 

0.021mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:11 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:12 

79  mg/Kg 

79  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

55 

mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

5 

mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

5.1 

mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:37 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:37 

0.38 

mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:37 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:12 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:37 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:12 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:37 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:11 

5.2 

mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

5.1 

mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

56 

mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

81 

mg/Kg 

81  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

0.018 

mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

0.029 

mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:36 

0.088 

mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.012 

mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:37 

0.061 

mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:12 

2.1 

mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:11 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:11 

0.2 

mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:32 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:11 

0.05 

mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:32 

0.073 

mg/Kg 

0.073  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:32 

0.46 

mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:37 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:12 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

0.068  mg/Kg 

0.068  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:36 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:12 

0.0091 

mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

0.43 

mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

0.052  mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

0.0047 

mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

1805226 


ED  000792  00000864-00511 


10:12 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

0.096mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:12 

0.095  mg/Kg 

0.095mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:32 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:32 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:32 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:32 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:32 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:11 

0.0046  mg/Kg 

0.0046mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:32 

0.014mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:32 

0.0096  mg/Kg 

0.0096mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:32 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:32 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:36 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:32 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:36 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:32 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:32 

0.0051  mg/Kg 

0.0051  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:32 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:11 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

0.0081  mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:32 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:36 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:32 

0.0087  mg/Kg 

0.0087mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:36 

0.023  mg/Kg 

0.023mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.025  mg/Kg 

0.025mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:32 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:36 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:32 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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11:11 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:11 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:32 

73  mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:36 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:37 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:11 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:36 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

53  mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:37 

0.0043  mg/Kg 

0.0043  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:37 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:37 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:36 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:37 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:36 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:37 

81  mg/Kg 

81  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:37 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:37 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:37 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:37 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:37 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:37 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:37 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:37 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:32 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:37 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:11 

0.0098  mg/Kg 

0.0098  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:11 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:11 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:11 

0.47  mg/Kg 

0.47 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:36 

0.028mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:11 

0.057  mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:11 

0.0052  mg/Kg 

0.0052  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:11 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:11 

0.014mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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09:11 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:11 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:36 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:11 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:36 

76  mg/Kg 

76  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:11 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:11 

0.033 

mg/Kg 

0.033 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:11 

0.021  mg/Kg 

0.021 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:11 

81 

mg/Kg 

81  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:11 

56 

mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:11 

5.2 

mg/Kg 

5.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:11 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:11 

5.1 

mg/Kg 

5.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:36 

0.0048 

mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:36 

0.43 

mg/Kg 

0.43 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:11 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

9:17 

0.091  mg/Kg 

0.091 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

9:17 

2 

mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:26 

0.095 

mg/Kg 

0.095 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:26 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

9:17 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:26 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:26 

0.032 

mg/Kg 

0.032 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:26 

0.022 

mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:26 

0.023 

mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:26 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:26 

0.0083 

mg/Kg 

0.0083 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

9:17 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:26 

0.012  mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:26 

0.028  mg/Kg 

0.028mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:26 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

9:17 

0.098  mg/Kg 

0.098mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

9:17 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

9:17 

0.029  mg/Kg 

0.029mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

9:17 

4.9 

mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:26 

0.089  mg/Kg 

0.089mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:04 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

9:17 

53 

mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:04 

0.0075 

mg/Kg 

0.0075  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

0.39 

mg/Kg 

0.39mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

0.047mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

0.0043  mg/Kg 

0.0043  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:26 

49  mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 
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12:04 

0.021mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:26 

70  mg/Kg 

70  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:04 

0.0081  mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

0.086mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:32 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:04 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

77  mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

9:17 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

9:17 

77  mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

9:17 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:26 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:26 

17  mg/Kg 

17mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:26 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:26 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:04 

53  mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

9:17 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:04 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:04 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:26 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:26 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:04 

0.02  mg/Kg 

0.02mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:04 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:06 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:04 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:06 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:04 

82  mg/Kg 

82  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:06 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:04 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:04 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:04 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:04 

0.029mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:04 

0.032mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:04 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:32 

0.056mg/Kg 

0.056mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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09:04 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:06 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

77  mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:04 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:06 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:32 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:04 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:32 

0.0096  mg/Kg 

0.0096  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

0.014  mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

5.7  mg/Kg 

5.7  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

2.3  mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

0.074  mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

88  mg/Kg 

88  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

61  mg/Kg 

61  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:04 

0.055  mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:04 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:04 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:04 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:04 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:04 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:04 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:32 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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09:04 

0.005  mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:04 

4.8mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:04 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:04 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:26 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:32 

0.46  mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:26 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:32 

0.0051  mg/Kg 

0.0051  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:32 

0.037  mg/Kg 

0.037mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:04 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:42 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

9:43 

0.0097  mg/Kg 

0.0097  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:08 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

52  mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

75  mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.066  mg/Kg 

0.066mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

9:43 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:42 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

0.59  mg/Kg 

0.59  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

66  mg/Kg 

66  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

95  mg/Kg 

95  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

0.061  mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

2.5  mg/Kg 

2.5  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

0.038  mg/Kg 

0.038mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

0.0065  mg/Kg 

0.0065  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

6.1  mg/Kg 

6.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

0.25  mg/Kg 

0.25  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

0.094mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

0.017mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:42 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

9:43 

0.005  mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:42 

23  mg/Kg 

23  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

9:17 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

9:43 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:43 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:43 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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9:43 

82mg/Kg 

82  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:43 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:43 

2.1mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:17 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

9:43 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:17 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

9:17 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:26 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

9:17 

0.026mg/Kg 

0.026mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

9:17 

0.0045  mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

9:17 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

9:17 

0.0085  mg/Kg 

0.0085 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

9:43 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:42 

0.012  mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

9:43 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:17 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

9:43 

0.036  mg/Kg 

0.036mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:17 

0.41  mg/Kg 

0.41 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

9:43 

0.032  mg/Kg 

0.032mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:43 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:43 

0.055  mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:43 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:43 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:43 

0.072  mg/Kg 

0.072 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:43 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:43 

5.3  mg/Kg 

5.3 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:43 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

9:43 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:08 

2.1  mg/Kg 

2.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.023  mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.05  mg/Kg 

0.05 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.0078  mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

81  mg/Kg 

81 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:42 

0.034mg/Kg 

0.034mg/Kg 

Sediment 

36.78364 
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10:08 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.087  mg/Kg 

0.087mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.0043  mg/Kg 

0.0043  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.41  mg/Kg 

0.41mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:42 

5.9  mg/Kg 

5.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:08 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:08 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:28 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:04 

0.41  mg/Kg 

0.41 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:10 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

5.2  mg/Kg 

5.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

2.1  mg/Kg 

2.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:04 

0.0095  mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:10 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:28 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:28 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:28 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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10:28 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:28 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:28 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:28 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:28 

52  mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:28 

75  mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:28 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:28 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:28 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:28 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:28 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:28 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:28 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:28 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:28 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:28 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:28 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:28 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:04 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.0087-mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:10 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:10 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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10:10 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.0043  mg/Kg 

0.0043  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.39  mg/Kg 

0.39mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

72  mg/Kg 

72  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:04 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:10 

0.041  mg/Kg 

0.041 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.023  mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.032  mg/Kg 

0.032 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.012  mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:00 

0.0059  mg/Kg 

0.0059  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:18 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:00 

0.01  mg/Kg 

0.01 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:50 

75  mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.064mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:18 

0.024mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:00 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:28 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:00 

0.016mg/Kg 

0.016mg/Kg 

Sediment 

36.78364 
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10:50 

18mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

4.8mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:04 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:00 

0.53  mg/Kg 

0.53  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:18 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:04 

0.026mg/Kg 

0.026mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:45 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:18 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

O.lmg/Kg 

O.lmg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:18 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

O.lmg/Kg 

O.lmg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:18 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:00 

0.055  mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:00 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:00 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:00 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:00 

100  mg/Kg 

100  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:00 

69  mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:00 

6.3  mg/Kg 

6.3  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:00 

6.4  mg/Kg 

6.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:50 

52  mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

2.6  mg/Kg 

2. 6 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:00 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:25 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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11:25 

0.008mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.085 

mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.061mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.16mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:00 

24  mg/Kg 

24  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:50 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.033 

mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.0097 

mg/Kg 

0.0097  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.037  mg/Kg 

0.037mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.074  mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.22 

mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:50 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:50 

0.0051 

mg/Kg 

0.0051  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.46 

mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.0099 

mg/Kg 

0.0099  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:00 

0.085 

mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:00 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:00 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:45 

0.06 

mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:50 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:04 

57 

mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:25 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.021  mg/Kg 

0.021mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.027  mg/Kg 

0.027mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:45 

0.024mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:25 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:45 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:25 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:04 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:25 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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11:04 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:04 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:04 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:04 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:04 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:04 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:25 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:04 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:04 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:04 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:04 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:04 

83  mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:25 

77  mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:45 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:25 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:45 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

4.1  mg/Kg 

4.1  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

46  mg/Kg 

46  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

66  mg/Kg 

66  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

1.7  mg/Kg 

1.7  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.027mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:38 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

0.039mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

0.0078  mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

72  mg/Kg 

72  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:38 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:38 

0.0073  mg/Kg 

0.0073  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 
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10:35 

0.06mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:38 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:38 

74  mg/Kg 

74  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

0.086mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:08 

0.073  mg/Kg 

0.073  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:38 

0.061  mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

0.021  mg/Kg 

0.021mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

4.8 

mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.046 

mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:38 

4.6 

mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:38 

0.017 

mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.0042 

mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

4.6 

mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

0.37 

mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

0.0077 

mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:38 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.021  mg/Kg 

0.021mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:21 

2.4  mg/Kg 

2.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:04 

4.3 

mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:00 

0.066  mg/Kg 

0.066mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:21 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 
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10:00 

48 

mg/Kg 

48  mg/Kg  Sediment 

36.90090 

11:21 

0.2 

mg/Kg 

0.2  mg/Kg  Sediment 

36.78364 

10:00 

0.093 

mg/Kg 

0.093  mg/Kg  Sediment 

36.90090 

11:21 

21 

mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

5.8 

mg/Kg 

5.8  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

5.6 

mg/Kg 

5.6  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

0.01 

mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

62 

mg/Kg 

62  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

90mg/Kg 

90  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

0.078  mg/Kg 

0.078  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:04 

0.0074  mg/Kg 

0.0074  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:04 

0.087mg/Kg 

0.087mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:04 

0.0076 

mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:04 

0.081 

mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:04 

47 

mg/Kg 

47  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:04 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:08 

0.033 

mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:04 

0.011 

mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:04 

0.021 

mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:04 

0.038 

mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:04 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:04 

0.004  mg/Kg 

0.004  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:00 

69 

mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:04 

0.36 

mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:21 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:00 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.043 

mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.033 

mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

1.8  mg/Kg 

1.8mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:00 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg  Sediment 

36.90090 

09:04 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg  Sediment 

36.72181 

11:30 

59  mg/Kg 

59  mg/Kg  Sediment 

36.83827 

11:30 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg  Sediment 

36.83827 

11:30 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg  Sediment 

36.83827 
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11:30 

O.lmg/Kg 

O.lmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:21 

0.034  mg/Kg 

0.034mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:30 

0.0095  mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

86  mg/Kg 

86  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.073  mg/Kg 

0.073 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.032  mg/Kg 

0.032 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

O.lmg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.005  mg/Kg 

0.005 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.055  mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.45  mg/Kg 

0.45 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.0098  mg/Kg 

0.0098  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:04 

68  mg/Kg 

68  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:21 

0.051  mg/Kg 

0.051 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

0.0054  mg/Kg 

0.0054mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

0.48  mg/Kg 

0.48  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:21 

0.01  mg/Kg 

0.01 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:30 

0.091  mg/Kg 

0.091mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.043  mg/Kg 

0.043 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.033  mg/Kg 

0.033 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.0045  mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.0086  mg/Kg 

0.0086mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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11:30 

80mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:21 

0.014mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:30 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:49 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

76  mg/Kg 

76  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.012  mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

53  mg/Kg 

53 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:04 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:49 

4.1  mg/Kg 

4.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:04 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:49 

15  mg/Kg 

15 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

1.7  mg/Kg 

1.7  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.03  mg/Kg 

0.03 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:49 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.007  mg/Kg 

0.007  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.0041  mg/Kg 

0.0041 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.024mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.021  mg/Kg 

0.021 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:49 

45  mg/Kg 

45  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

4.2  mg/Kg 

4.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.0078  mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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10:49 

0.09mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.034mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:49 

65  mg/Kg 

65 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:08 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

0.02  mg/Kg 

0.02 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

85  mg/Kg 

85  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

59  mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:20 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:08 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

2.2  mg/Kg 

2.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

0.0096  mg/Kg 

0.0096  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:04 

1.6  mg/Kg 

1.6  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:04 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:04 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:04 

0.15  mg/Kg 

0.15 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:04 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:04 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:08 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

0.46  mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

0.0085  mg/Kg 

0.0085 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

5.3  mg/Kg 

5.3 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

0.0051  mg/Kg 

0.0051 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:08 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:15 

0.024mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

O.Ollmg/Kg 

0.011 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.0074  mg/Kg 

0.0074  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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12:15 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.38  mg/Kg 

0.38mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

4.4  mg/Kg 

4.4mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

4.3  mg/Kg 

4.3 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

47  mg/Kg 

47  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

68  mg/Kg 

68  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.061  mg/Kg 

0.061 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.091  mg/Kg 

0.091mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:00 

0.0083  mg/Kg 

0.0083 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

4.2  mg/Kg 

4.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

46  mg/Kg 

46  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

67  mg/Kg 

67  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.061  mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.085  mg/Kg 

0.085 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.092  mg/Kg 

0.092 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.011  mg/Kg 

0.011 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.0043  mg/Kg 

0.0043mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:40 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:40 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

1805226 


ED  000792  00000864-00530 


11:40 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

5.3 

mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

59 

mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

85 

mg/Kg 

85  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.092mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.0042 

mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.012  mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.1 

mg/Kg 

O.lmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.093 

mg/Kg 

0.093 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

2.1 

mg/Kg 

2.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

5 

mg/Kg 

5 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

4.9 

mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

54 

mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

78 

mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.018 

mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:38 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:40 

0.066 

mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.008 

mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:19 

0.0046 

mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

0.026 

mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

0.008 

mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

0.012  mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

72  mg/Kg 

72  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:40 

0.021mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.16  mg/Kg 

0.16mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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11:40 

0.0079  mg/Kg 

0.0079mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.024mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:40 

0.016mg/Kg 

0.016mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:15 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:40 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.021  mg/Kg 

0.021mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.08  mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.0075  mg/Kg 

0.0075  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.08  mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.057mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

73  mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

4.6  mg/Kg 

4. 6 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

4.7  mg/Kg 

4. 7 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:15 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:40 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:40 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:40 

0.02  mg/Kg 

0.02mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:19 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:15 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 
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09:15 

0.024mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:19 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.004  mg/Kg 

0.004  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:19 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:38 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:19 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

72  mg/Kg 

72  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

0.023  mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

0.029  mg/Kg 

0.029mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:19 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

4.2  mg/Kg 

4.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:05 

0.047mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.005  mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.055  mg/Kg 

0.055 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.0095  mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:05 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

4.1  mg/Kg 

4.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

45  mg/Kg 

45 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

65  mg/Kg 

65 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.016  mg/Kg 

0.016mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.02  mg/Kg 

0.02mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:05 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

1.7  mg/Kg 

1.7  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:05 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

2.3  mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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11:05 

86mg/Kg 

86  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:05 

0.029  mg/Kg  0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.032  mg/Kg  0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:38 

0.0083 

mg/Kg  0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

0.1 

mg/Kg  0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.013 

mg/Kg  0.013mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:40 

0.05 

mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:05 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.073 

mg/Kg 

0.073  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:38 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

0.028  mg/Kg 

0.028mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

73 

mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

4.6 

mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

4.7 

mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

0.012 

mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

0.09 

mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

0.0084 

mg/Kg 

0.0084 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

0.023 

mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

0.042 

mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

0.0045 

mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

0.026 

mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.078  mg/Kg 

0.078  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.01 

mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.0074  mg/Kg 

0.0074mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.079  mg/Kg 

0.079  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.02 

mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:38 

51 

mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

0.0077 

mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.0039  mg/Kg 

0.0039  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:19 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:19 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:38 

0.022mg/Kg 

0.022mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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09:38 

1.9mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:38 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:55 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

79  mg/Kg 

79  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

5.1  mg/Kg 

5.1mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.098  mg/Kg 

0.098mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.91  mg/Kg 

0.91 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.035  mg/Kg 

0.035 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.053  mg/Kg 

0.053 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.0091  mg/Kg 

0.0091 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.0091  mg/Kg 

0.0091 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.86  mg/Kg 

0.86  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

53  mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

76  mg/Kg 

76  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.066  mg/Kg 

0.066mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.092  mg/Kg 

0.092 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.052  mg/Kg 

0.052 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:55 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.023  mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.41  mg/Kg 

0.41 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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11:55 

2.1 

mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:55 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:36 

0.0085 

mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

4.8 

mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

4.7 

mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

52 

mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

75 

mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

0.018  mg/Kg 

0.018mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

0.065 

mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

0.09 

mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

0.029  mg/Kg 

0.029mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:15 

0.0081 

mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:36 

0.098  mg/Kg 

0.098mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:04 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:36 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

0.85 

mg/Kg 

0.85  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

0.032 

mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

0.026 

mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

0.0045 

mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

0.049 

mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:36 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:04 

0.0092 

mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.0078 

mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.44 

mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.053 

mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.0049 

mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.92 

mg/Kg 

0.92  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:36 

2 

mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:04 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

2 

mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.013 

mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.031mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

0.07 

mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

75  mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

52  mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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11:04 

4.7  mg/Kg 

4. 7 mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:04 

4.8mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:04 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:36 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:05 

83  mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:05 

0.88  mg/Kg 

0.88  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:05 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.89  mg/Kg 

0.89  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.027'mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:55 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:05 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:55 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

4.8  mg/Kg 

4.8mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

52  mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

75  mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.068  mg/Kg 

0.068  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:05 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.024mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:36 

0.0081  mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:05 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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10:05 

0.094mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.068  mg/Kg 

0.068  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:30 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:30 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.0042  mg/Kg  0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.024  mg/Kg  0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.16  mg/Kg  0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.03  mg/Kg  0.03 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.021  mg/Kg  0.021 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.0077  mg/Kg  0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.022  mg/Kg  0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:14 

0.025  mg/Kg  0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:30 

0.0079  mg/Kg  0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.011  mg/Kg 

0.011 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

70  mg/Kg 

70  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

49  mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.78  mg/Kg 

0.78  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

0.79  mg/Kg 

0.79  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

0.021  mg/Kg 

0.021 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:30 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:30 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:14 

0.0099  mg/Kg 

0.0099  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:14 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/ Kg 

Sediment 

36.90090 

10:14 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:14 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:14 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:14 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

1805226 


ED  000792  00000864-00538 


10:14 

0.036  mg/Kg 

0.036mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:45 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.79  mg/Kg 

0.79  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.027  mg/Kg 

0.027mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.38  mg/Kg 

0.38mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

1.7  mg/Kg 

1.7  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

4.2  mg/Kg 

4.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

46  mg/Kg 

46  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

66  mg/Kg 

66  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:14 

85  mg/Kg 

85  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:14 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:30 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:14 

0.93  mg/Kg 

0.93  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:14 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:14 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:14 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:14 

0.032  mg/Kg 

0.032mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:14 

0.071  mg/Kg 

0.071mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:14 

59  mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:14 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:14 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:14 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:14 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:14 

0.099mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

0.091mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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11:10 

16mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:14 

0.013  mg/Kg 

0.013mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

4.4mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

68  mg/Kg 

68  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

0.061mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

0.011  mg/Kg 

0.011 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.028  mg/Kg 

0.028mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.0049 

mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.0096 

mg/Kg 

0.0096  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:05 

0.44 

mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.054  mg/Kg 

0.054mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.0049 

mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.035 

mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.099 

mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:50 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:35 

0.0093 

mg/Kg 

0.0093 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:05 

0.028 

mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.025 

mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.025 

mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:50 

0.0074 

mg/Kg 

0.0074mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:50 

0.39 

mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:35 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:50 

0.0043 

mg/Kg 

0.0043 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:35 

4.9 

mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:50 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:50 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:50 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:50 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/ Kg 

Sediment 

36.93330 

09:50 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:50 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:05 

5.1 

mg/Kg 

5.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0,051mg/Kg 

0.051 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.028mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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12:05 

O.Olmg/Kg 

O.Olmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.079  mg/Kg 

0.079  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

53  mg/Kg 

53 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:05 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:05 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

2.1  mg/Kg 

2.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

2 mg/Kg 

2 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:50 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:35 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:50 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:35 

77  mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.071  mg/Kg 

0.071 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:05 

55  mg/Kg 

55 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:27 

0.023  mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.027mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.052  mg/Kg 

0.052 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.43  mg/Kg 

0.43 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.0092  mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:27 

0.065  mg/Kg 

0.065 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

0.091  mg/Kg 

0.091 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

0.086mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:27 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:27 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

0.0045  mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 
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11:27 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

4.7  mg/Kg 

4. 7 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

52  mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:27 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:50 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:50 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:50 

0.028  mg/Kg 

0.028mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:05 

0.21  mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:50 

0.062  mg/Kg 

0.062mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:16 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:50 

77  mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:50 

53  mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:50 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:50 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:50 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:50 

2 mg/Kg 

2 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

53  mg/Kg 

53 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

76  mg/Kg 

76  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.095  mg/Kg 

0.095 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.03  mg/Kg 

0.03 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.096  mg/Kg 

0.096mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.045  mg/Kg 

0.045 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:50 

0.0081  mg/Kg 

0.0081 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

2 mg/Kg 

2 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

75  mg/Kg 

75 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:05 

81  mg/Kg 

81  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.071  mg/Kg 

0.071 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:16 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:16 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:16 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:16 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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12:16 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:16 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:04 

2 

mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

4.8 

mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

0.0079 

mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

52 

mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:05 

5.2 

mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:04 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

0.0042 

mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

0.06 

mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

0.011 

mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:16 

60 

mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:04 

4.7 

mg/Kg 

4. 7 mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.013 

mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:05 

0.49 

mg/Kg 

0.49  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.0089 

mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

0.43 

mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

0.052 

mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

0.0048 

mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

0.028 

mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

0.034  mg/Kg 

0.034mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

0.045 

mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:05 

56 

mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:05 

5 

mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

78 

mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

55 

mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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10:49 

19mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

2.1mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:05 

2.1  mg/ Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

19  mg/ Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:04 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:49 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:16 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:04 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:05 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.0054  mg/Kg 

0.0054mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:16 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:05 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:16 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:05 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:16 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

0.0092  mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

86  mg/Kg 

86  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:27 

75  mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:16 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:16 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:16 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:04 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

0.38  mg/Kg 

0.38mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:04 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:16 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:16 

0.021mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:16 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:16 

0.022mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:16 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:16 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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12:16 

0.09 

mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:16 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.036  mg/Kg 

0.036mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:16 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.0093 

mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.0088 

mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:16 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.013 

mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:16 

2.3 

mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:16 

2.1 

mg/Kg 

2.1mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:16 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:16 

5.1 

mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:16 

5 

mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:16 

55 

mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:16 

79 

mg/Kg 

79  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:31 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.012 

mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:10 

0.08 

mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:31 

3.8 

mg/Kg 

3.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

6.4 

mg/Kg 

6.4  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

6.5 

mg/Kg 

6.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

11 

mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

3.1 

mg/Kg 

3.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

59 

mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.061  mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.32 

mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.061  mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.074  mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.33 

mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

1.2 

mg/Kg 

1.2mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:14 

6.3 

mg/Kg 

6.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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11:14 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.073  mg/Kg 

0.073  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

58  mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

3 mg/Kg 

3 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:10 

0.0096  mg/Kg 

0.0096  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:14 

6.4  mg/Kg 

6.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

3.7  mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

1.1  mg/Kg 

1.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.31  mg/Kg 

0.31mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.057  mg/Kg 

0.057mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:10 

4.1  mg/Kg 

4.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

6.9  mg/Kg 

6.9  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

7 mg/Kg 

7 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

12  mg/Kg 

12  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:14 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

1.2mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.31  mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.091  mg/Kg 

0.091mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:10 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:14 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:10 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

3.3  mg/Kg 

3.3  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:14 

3.5  mg/Kg 

3.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:10 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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10:10 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.36  mg/Kg 

0.36mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

1.3  mg/Kg 

1.3  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.17  mg/Kg 

0.17:mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:14 

0.068  mg/Kg 

0.068  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:15 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:14 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.057  mg/Kg 

0.057mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.15  mg/Kg 

0.15 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.13  mg/Kg 

0.13 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:10 

64  mg/Kg 

64  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:14 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:10 

0.02  mg/Kg 

0.02 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:14 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

0.0099  mg/Kg 

0.0099  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:14 

2.8  mg/Kg 

2.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

6 mg/Kg 

6 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

5.9  mg/Kg 

5.9 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:14 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:45 

5.7  mg/Kg 

5.7  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:45 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:20 

3 mg/Kg 

3 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

11  mg/Kg 

11 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

6.3  mg/Kg 

6.3 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

6.2  mg/Kg 

6.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

3.7  mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:45 

5.6  mg/Kg 

5.6  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:20 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:45 

9.6  mg/Kg 

9.6  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:45 

2.7  mg/Kg 

2.7  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:45 

52  mg/Kg 

52 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:45 

0.11  mg/Kg 

O.llmg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:45 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:45 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:15 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:45 

3.4  mg/Kg 

3.4mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:20 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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10:20 

1.2  mg/ Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.32  mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:45 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:20 

0.059  mg/Kg 

0.059mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.012  mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.018  mg/Kg 

0.018mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.071  mg/Kg 

0.071mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.31  mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:15 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:45 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:15 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.073  mg/Kg 

0.073  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

58  mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

3 mg/Kg 

3 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.31  mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.012  mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:14 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:15 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:45 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:45 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:45 

0.14  mg/Kg 

0.14mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:45 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:45 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:45 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:45 

0.28  mg/Kg 

0.28  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:15 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:45 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:15 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:45 

0.29  mg/Kg 

0.29  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

1805226 


ED  000792  00000864-00548 


08:45 

l.lmg/Kg 

l.lmg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:45 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:15 

3.7  mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

6.3  mg/Kg 

6.3  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

6.4  mg/Kg 

6.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:45 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:50 

6 mg/Kg 

6 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

0.31  mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:50 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:14 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:50 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:50 

5.8  mg/Kg 

5.8  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

3.5  mg/Kg 

3.5  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

l.lmg/Kg 

l.lmg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:50 

2.8  mg/Kg 

2.8  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

0.32  mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

0.16mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

58  mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

3 mg/Kg 

3 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

6.4  mg/Kg 

6.4  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

6.2  mg/Kg 

6.2  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

3.7  mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:20 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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09:20 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:50 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:20 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:40 

0.096mg/Kg 

0.096mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:20 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.31  mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

6 mg/Kg 

6 mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:50 

0.29  mg/Kg 

0.29  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:20 

3.6  mg/Kg 

3.6  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

6.1  mg/Kg 

6.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

2.9  mg/Kg 

2.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

3.7  mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:45 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

6.3  mg/Kg 

6.3  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:45 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

67  mg/Kg 

67  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

3.5  mg/Kg 

3.5  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

12  mg/Kg 

12  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

7.4  mg/Kg 

7.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

7.3  mg/Kg 

7.3  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

6.2  mg/Kg 

6.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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12:45 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:42 

0.4mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

3 

mg/Kg 

3 mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:45 

1.4  mg/ Kg 

1.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

0.38 

mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

0.07 

mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

0.014mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

0.36 

mg/Kg 

0.36mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

0.07 

mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:45 

0.14 

mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:42 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

0.074  mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

0.015 

mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

0.022 

mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

0.089 

mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

0.015 

mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

71 

mg/Kg 

71  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

3.7 

mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

13 

mg/Kg 

13  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

7.9 

mg/Kg 

7.9  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

7.7 

mg/Kg 

7.7  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:42 

4.6 

mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.0086 

mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:42 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.095 

mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.018mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.018mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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12:10 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:42 

0.39mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:42 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.32  mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

1.2  mg/Kg 

1.2mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:42 

1.5  mg/Kg 

1.5  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:19 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:42 

0.074  mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

57 

mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:19 

0.081  mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:00 

6.5 

mg/Kg 

6.5  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

6.6 

mg/Kg 

6.6  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

11 

mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

3.1 

mg/Kg 

3.1  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.075 

mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:10 

0.012 

mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.019 

mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:55 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:00 

0.012 

mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.32 

mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:55 

0.31 

mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

3 

mg/Kg 

3 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

11 

mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

6.3 

mg/Kg 

6.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

6.1 

mg/Kg 

6.1  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

3.7 

mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 
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09:55 

1.2mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

0.32mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:00 

3.9  mg/ Kg 

3.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:55 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:19 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:55 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

0.018  mg/Kg 

0.018mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

0.018  mg/Kg 

0.018mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

0.012  mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:19 

0.42 

mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

60 

mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

3.1 

mg/Kg 

3.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

11 

mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

6.6mg/Kg 

6.6  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

6.5 

mg/Kg 

6.5  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

3.8 

mg/Kg 

3.8  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

57 

mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:19 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:00 

1.2 

mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:19 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.019 

mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:19 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:19 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:19 

0.081  mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:19 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:19 

78 

mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:19 

4.1 

mg/Kg 

4.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:19 

14  mg/Kg 

14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:19 

8.6 

mg/Kg 

8.6mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:19 

8.4  mg/Kg 

8.4  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:19 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:19 

0.016mg/Kg 

0.016mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:45 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:19 

1.6  mg/Kg 

1.6  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:19 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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09:19 

0,21mg/Kg 

0.21mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:19 

0.016mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:19 

0.18  mg/ Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:19 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:19 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.009  mg/Kg 

0.009mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.062  mg/Kg 

0.062mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.32  mg/Kg 

0.32mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.099  mg/Kg 

0.099mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.0096  mg/Kg 

0.0096  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:50 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:46 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:04 

12mg/Kg 

12  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

7 mg/Kg 

7 mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

6.9  mg/Kg 

6.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

4.1  mg/Kg 

4.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:46 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:04 

64  mg/Kg 

64  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:46 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:04 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:46 

0.31  mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:04 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:46 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:04 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

1.3  mg/Kg 

1.3  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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10:04 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

3.3  mg/Kg 

3.3  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:46 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:04 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

0.02  mg/Kg 

0.02 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

0.08  mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:04 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:46 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.13  mg/Kg 

0.13 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.15  mg/Kg 

0.15 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.13  mg/Kg 

0.13 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

61mg/Kg 

61  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

3.2  mg/Kg 

3.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

6.8  mg/Kg 

6.8 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

6.6  mg/Kg 

6.6  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.31  mg/Kg 

0.31 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:46 

0.077  mg/Kg 

0.077  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

3.7  mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.072  mg/Kg 

0.072 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.12  mg/Kg 

0.12 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

58  mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

3 mg/Kg 

3 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

6.2  mg/Kg 

6. 2 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.0097  mg/Kg 

0.0097  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.0096  mg/Kg 

0.0096  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

1.3  mg/Kg 

1.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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10:46 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

6.4  mg/Kg 

6.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.32  mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

1.3  mg/Kg 

1.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.013mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

3.7  mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

6.1  mg/Kg 

6.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.019mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.078  mg/Kg 

0.078  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

62  mg/Kg 

62  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

3.2  mg/Kg 

3.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

12  mg/Kg 

12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:32 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:49 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.32  mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.31  mg/Kg 

0.31mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:57 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:49 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.018mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.018mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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10:49 

0.12  mg/Kg 

0.12mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

2.9  mg/Kg 

2.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

6.2  mg/Kg 

6.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:49 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:32 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:49 

6.9  mg/Kg 

6.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:32 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

0.074  mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

0.074  mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:57 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:32 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

71  mg/Kg 

71  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

3.7  mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

13  mg/Kg 

13  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

7.8  mg/Kg 

7.8  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

7.7  mg/Kg 

7.7  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:32 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:57 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

7.4  mg/Kg 

7.4mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

7.5  mg/Kg 

7.5  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

13  mg/Kg 

13  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

3.6  mg/Kg 

3.6mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

68  mg/Kg 

68  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:32 

1.5  mg/Kg 

1.5  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:57 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:49 

6.7  mg/Kg 

6.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:57 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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09:57 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

0.37  mg/Kg 

0.37mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

0.014mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

1.4  mg/Kg 

1.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:57 

0.021  mg/Kg 

0.021mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:40 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:55 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

5.9  mg/Kg 

5.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

6 mg/Kg 

6 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

2.8  mg/Kg 

2.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.068  mg/Kg 

0.068  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:20 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:40 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:20 

1.7  mg/Kg 

1.7  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:40 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.057mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.057  mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.31  mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:20 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

8.6  mg/Kg 

8.6mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

8.8  mg/Kg 

8.8  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

15  mg/Kg 

15  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

4.1  mg/Kg 

4.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

79  mg/Kg 

79  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:40 

3.5  mg/Kg 

3.5  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:20 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 
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09:06 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

0.21mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:20 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:55 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

6.6  mg/Kg 

6.6mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

6.8  mg/Kg 

6.8  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

3.2  mg/Kg 

3.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

61  mg/Kg 

61  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.077  mg/Kg 

0.077  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

1.1  mg/Kg 

1.1  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:55 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:06 

7.2  mg/Kg 

7.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:55 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:49 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:55 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:06 

0.14mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:55 

1.3  mg/Kg 

1.3  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:06 

1.4  mg/Kg 

1.4  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

0.014mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

0.021mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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09:06 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

0.14mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:55 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:06 

0.014mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

4.3 

mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

0.36 

mg/Kg 

0.36mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/ Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

66 

mg/Kg 

66  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

3.5 

mg/Kg 

3.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

12 

mg/Kg 

12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:06 

7.3 

mg/Kg 

7.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:40 

0.0093 

mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:06 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:35 

0.019  mg/Kg 

0.019mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

1.3 

mg/Kg 

1.3  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.35 

mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.013 

mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.14 

mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:15 

3.1 

mg/Kg 

3.1  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.019 

mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.077  mg/Kg 

0.077  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

62  mg/Kg 

62  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

3.2  mg/Kg 

3.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

6.8  mg/Kg 

6.8  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

6.7  mg/Kg 

6.7  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:35 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:15 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.019mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.019mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 
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10:15 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

1.3  mg/Kg 

1.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

0.0095  mg/Kg 

0.0095 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

3.9  mg/Kg 

3.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

6.5  mg/Kg 

6.5 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

6.6  mg/Kg 

6.6  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:15 

11  mg/Kg 

11 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:15 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:30 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:30 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.033  mg/Kg 

0.033 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.03  mg/Kg 

0.03 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.0052  mg/Kg 

0.0052  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.057  mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.47  mg/Kg 

0.47  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:00 

87  mg/Kg 

87  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:00 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:00 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:00 

5.6  mg/Kg 

5.6mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

0.0074  mg/Kg 

0.0074  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:00 

2.3  mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:20 

0.052mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:30 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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10:30 

60mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

86  mg/Kg 

86  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:20 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:30 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

81  mg/Kg 

81  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:20 

73  mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:20 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:20 

4.6  mg/Kg 

4.6mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:20 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:00 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:20 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.031mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:05 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:00 

0.096  mg/Kg 

0.096mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:05 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.064mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

77  mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:20 

0.024mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:05 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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09:20 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:05 

2 mg/Kg  2 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:20 

0.019  mg/Kg 

0.019 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

79  mg/Kg 

79  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

5 mg/Kg 

5 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:05 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:20 

0.03  mg/Kg 

0.03 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.023  mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.034mg/Kg 

0.034mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.027  mg/Kg 

0.027mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:05 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:20 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:05 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:20 

0.012  mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

O.lmg/Kg 

O.lmg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.051  mg/Kg 

0.051 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.067mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:00 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:00 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:00 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:00 

0.053  mg/Kg 

0.053 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:00 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:00 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:20 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:00 

0.035  mg/Kg 

0.035 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:05 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:00 

0.045  mg/Kg 

0.045 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:00 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:00 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:00 

0.0091  mg/Kg 

0.0091 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:00 

O.lmg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:20 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:00 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:05 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:00 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:05 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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12:05 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:20 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:30 

0.0098  mg/Kg 

0.0098  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:20 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:20 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:05 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.09 

mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.012mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:50 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:30 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:50 

5.1 

mg/Kg 

5.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

2.1 

mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.0083 

mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.39 

mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.0043 

mg/Kg 

0.0043 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.025 

mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:50 

0.045 

mg/Kg 

0.045 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.059  mg/Kg 

0.059 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:20 

0.42 

mg/Kg 

0.42 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:50 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.011 

mg/Kg 

0.011 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.088 

mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0077 

mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.083 

mg/Kg 

0.083 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.021  mg/Kg 

0.021 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.02 

mg/Kg 

0.02 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

66  mg/Kg 

66  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.15  mg/Kg 

0.15 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0041  mg/Kg 

0.0041 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:20 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:50 

46  mg/Kg 

46  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

4.1  mg/Kg 

4.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:20 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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10:20 

50mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

71  mg/Kg 

71  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:20 

0.0045  mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:50 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:20 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:50 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:20 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:50 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.022mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:50 

0.37mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:50 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:50 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.064  mg/Kg 

0.064mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:50 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:20 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:50 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

1.7  mg/Kg 

1.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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11:20 

0.096mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:20 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:30 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:30 

2.3  mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:20 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:30 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.041  mg/Kg 

0.041 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.028  mg/Kg 

0.028mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:50 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.063  mg/Kg 

0.063 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:50 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

79  mg/Kg 

79  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

5 mg/Kg 

5 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:50 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

55  mg/Kg 

55 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

79  mg/Kg 

79 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.069  mg/Kg 

0.069 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:50 

0.012  mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.029  mg/Kg 

0.029 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.064  mg/Kg 

0.064mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:23 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:50 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:25 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:23 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:23 

5.2  mg/Kg 

5.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:23 

5.4  mg/Kg 

5. 4 mg/ Kg 

Sediment 

36.77191 

09:23 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:23 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:25 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 
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08:25 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:23 

83 

mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:25 

0.045 

mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:23 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:25 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.031  mg/Kg 

0.031mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

81  mg/Kg 

81  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

56 

mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

5.1 

mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

5.2 

mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:23 

0.055 

mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:50 

0.0084 

mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.022 

mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0045 

mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0082 

mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:23 

58 

mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:23 

0.45 

mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:50 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:23 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:23 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:23 

0.11 

mg/Kg 

O.llmg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:23 

0.013 

mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:23 

0.032mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:23 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:23 

0.072mg/Kg 

0.072mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

1805226 


ED  000792  00000864-00567 


09:23 

0.005  mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:23 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:50 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:23 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:50 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:23 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:23 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:50 

0.031mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:46 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:50 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:25 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:10 

0.53  mg/Kg 

0.53  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.0059  mg/Kg 

0.0059  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:46 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:10 

0.22  mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:46 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:10 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

93  mg/Kg 

93  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:46 

3.9  mg/Kg 

3.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

69  mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.081  mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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11:35 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.0076  mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:46 

0.0078  mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

43  mg/Kg 

43  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:10 

6 mg/Kg 

6 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:46 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

15  mg/Kg 

15  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

1.6  mg/Kg 

1.6  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

0.0075  mg/Kg 

0.0075  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

0.0041  mg/Kg 

0.0041  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

0.021  mg/Kg 

0.021 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:46 

62  mg/Kg 

62 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:50 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0092  mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.035  mg/Kg 

0.035 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:10 

65  mg/Kg 

65 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:50 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

4.3  mg/Kg 

4.3 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

0.082  mg/Kg 

0.082 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.021  mg/Kg 

0.021 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.038mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.02  mg/Kg 

0.02 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.004  mg/Kg 

0.004  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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11:35 

0.36mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:50 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:25 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:10 

22  mg/Kg 

22  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

2.4  mg/Kg 

2.4  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:25 

2.9  mg/Kg 

2.9  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

27  mg/Kg 

27  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

7.2  mg/Kg 

7.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

7 mg/Kg 

7 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

110  mg/Kg 

110  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

69  mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:25 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:25 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.055  mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.22  mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.0058  mg/Kg 

0.0058  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.52  mg/Kg 

0.52  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:10 

5.8  mg/Kg 

5.8  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:25 

0.016mg/Kg 

0.016mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:55 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:00 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.018mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

74  mg/Kg 

74  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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09:55 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

0.066mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

5 mg/Kg 

5 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

5.1  mg/Kg 

5.1mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

2.1  mg/Kg 

2.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:10 

0.0096  mg/Kg 

0.0096  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:00 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:55 

0.026  mg/Kg 

0.026mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:00 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:55 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

0.023  mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

0.41  mg/Kg 

0.41 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

0.0084  mg/Kg 

0.0084mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:00 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:55 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:00 

0.05  mg/Kg 

0.05 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:55 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:00 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.043  mg/Kg 

0.043 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.033  mg/Kg 

0.033 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.0092  mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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08:55 

2.2mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

59mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:55 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.044  mg/Kg 

0.044mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

68  mg/Kg 

68  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

47  mg/Kg 

47  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

4.2  mg/Kg 

4.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:55 

85  mg/Kg 

85  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:55 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

0.0075  mg/Kg 

0.0075  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:55 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:29 

59  mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:29 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:29 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:25 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:55 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:25 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.004  mg/Kg 

0.004  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:55 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:25 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:55 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:25 

0.021mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

1805226 


ED  000792  00000864-00572 


11:35 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:55 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

0.055  mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:55 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.094mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:25 

0.0076 

mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:06 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:25 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

17 

mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

4.5 

mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

4.4  mg/Kg 

4.4mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

49 

mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

71 

mg/Kg 

71  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.058 

mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.081mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.026 

mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:25 

0.087 

mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:06 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:25 

0.081 

mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:06 

0.0097 

mg/Kg 

0.0097  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

0.048 

mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

0.037  mg/Kg 

0.037mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

0.2 

mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

0.0051 

mg/Kg 

0.0051  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

0.46 

mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

0.0088 

mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:25 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:55 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.036mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.02 

mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.078  mg/Kg 

0.078  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 
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11:35 

0.0073  mg/Kg 

0.0073  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:55 

2.3  mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:35 

0.077  mg/Kg 

0.077  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:55 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:06 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:29 

85  mg/Kg 

85  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:35 

0.0038  mg/Kg 

0.0038  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:06 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:29 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

86  mg/Kg 

86  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:06 

0.074  mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:06 

2.1mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:52 

6 mg/Kg 

6 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:29 

20 

mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:29 

0.0087 

mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:29 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:25 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:40 

2.4  mg/Kg 

2.4  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:52 

2.5  mg/Kg 

2.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:52 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:52 

6.2  mg/Kg 

6.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

62  mg/Kg 

62  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:52 

67  mg/Kg 

67  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:52 

96  mg/Kg 

96  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:52 

0.091mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:52 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:52 

0.041  mg/Kg 

0.041mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:52 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:52 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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10:52 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:52 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:52 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:52 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:52 

0.24  mg/Kg 

0.24  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:52 

23 

mg/Kg 

23  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.031mg/Kg 

0.031mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:29 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:29 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:29 

0.0049 

mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:29 

0.054mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:29 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:40 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.54  mg/Kg 

0.54  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.006  mg/Kg 

0.006  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.035 

mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.23 

mg/Kg 

0.23  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

5.8 

mg/Kg 

5.8  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

5.6 

mg/Kg 

5.6  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.011 

mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.016 

mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:25 

2 

mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:40 

0.038 

mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:25 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:40 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.086  mg/Kg 

0.086mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

90  mg/Kg 

90  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:52 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:52 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:25 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:25 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.064mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:52 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:25 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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09:25 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:29 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:29 

0.071mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:29 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:29 

0.031mg/Kg 

0.031mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:29 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:29 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:25 

0.0078  mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:29 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:52 

0.0063  mg/Kg 

0.0063 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:29 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:29 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:29 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:52 

0.01  mg/Kg 

0.01 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:52 

0.57  mg/Kg 

0.57  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:25 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:29 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:25 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

5.1  mg/Kg 

5.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

55  mg/Kg 

55 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

79  mg/Kg 

79  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:25 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:25 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.045  mg/Kg 

0.045 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.024mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.034mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.0092  mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.43  mg/Kg 

0.43 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.052  mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 
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08:25 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:05 

6.2  mg/Kg 

6.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

6.1  mg/Kg 

6.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

23  mg/Kg 

23  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

97  mg/Kg 

97  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.079  mg/Kg 

0.079  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

0.024mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:05 

67  mg/Kg 

67  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

2.5 

mg/Kg 

2.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.013 

mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.095 

mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0087 

mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.095 

mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0089 

mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.03 

mg/Kg 

0.03 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.029 

mg/Kg 

0.029mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.032 

mg/Kg 

0.032 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.11 

mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0093 

mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.1 

mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.026 

mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.025 

mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0049 

mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:05 

0.032  mg/Kg 

0.032 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.0055 

mg/Kg 

0.0055  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.06 

mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.49 

mg/Kg 

0.49mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

0.068  mg/Kg 

0.068mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

15 

mg/Kg 

15 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:50 

0.036mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:05 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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08:50 

0.052  mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.42mg/Kg 

0.42mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0097  mg/Kg 

0.0097  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:05 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

0.071mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:05 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

87  mg/Kg 

87  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:05 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.21  mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

2.3  mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

5.6  mg/Kg 

5.6  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.034  mg/Kg 

0.034mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:05 

0.01  mg/Kg 

0.01 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:15 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.45  mg/Kg 

0.45 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.055  mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.005  mg/Kg 

0.005 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:55 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:15 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:55 

0.0058  mg/Kg 

0.0058  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:15 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.032mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:55 

0.011  mg/Kg 

0.011 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:15 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:58 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

6.8  mg/Kg 

6.8  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

6.6  mg/Kg 

6.6  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

73  mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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09:55 

llOmg/Kg 

llOmg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.12mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.037  mg/Kg 

0.037mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.016mg/Kg 

0.016mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.52  mg/Kg 

0.52  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:15 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:55 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.055 

mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.22 

mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:50 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.01 

mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:15 

0.02 

mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

54 

mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

4.9 

mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

5 

mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

2.1 

mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:30 

0.019 

mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.075 

mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.061 

mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:30 

0.081 

mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:30 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

65 

mg/Kg 

65  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

45 

mg/Kg 

45  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

4.1 

mg/Kg 

4.1  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

4.2 

mg/Kg 

4.2  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

16 

mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

1.7 

mg/Kg 

1.7  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.007  mg/Kg 

0.007  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

0.031mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:15 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

0.0092  mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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09:00 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:58 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:00 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.022  mg/Kg 

0.022mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:35 

64  mg/Kg 

64  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

25  mg/Kg 

25 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:58 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.021  mg/Kg 

0.021 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.039  mg/Kg 

0.039mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

1.7  mg/Kg 

1.7  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

4.1  mg/Kg 

4.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:58 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

44  mg/Kg 

44  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:58 

0.0042  mg/Kg 

0.0042 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

0.059  mg/Kg 

0.059mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.0078  mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.021  mg/Kg 

0.021mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.083  mg/Kg 

0.083 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:30 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:50 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

5 mg/Kg 

5 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

5.1  mg/Kg 

5.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

2.1  mg/Kg 

2.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:55 

2.8  mg/Kg 

2.8  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

0.0078  mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:58 

0.16  mg/Kg 

0.16mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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11:30 

0.0037  mg/Kg 

0.0037  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:35 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:30 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.019mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:58 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:30 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:58 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

0.021  mg/Kg 

0.021mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.098  mg/Kg 

0.098mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.019  mg/Kg 

0.019mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

86  mg/Kg 

86  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

2.3  mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.0092  mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:58 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.027mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

73  mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:45 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:58 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.0041  mg/Kg 

0.0041  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:35 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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11:45 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.035 

mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.031  mg/Kg 

0.031-mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.099  mg/Kg 

0.099mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.0082 

mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:25 

0.026mg/Kg 

0.026mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.45 

mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.055 

mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.005 

mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.029  mg/Kg 

0.029mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.036  mg/Kg 

0.036mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.0095 

mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

2.2 

mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.013 

mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.032 

mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.072 

mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

83 

mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

58 

mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

5.2 

mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:58 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.38  mg/Kg 

0.38mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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08:55 

0.061mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.024mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.0092  mg/Kg 

0.0092 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.031  mg/Kg 

0.031mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:10 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.021  mg/Kg 

0.021 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.081  mg/Kg 

0.081 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.0076  mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:55 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:10 

0.08  mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.15  mg/Kg 

0.15 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

71  mg/Kg 

71 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:55 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:58 

5.1  mg/Kg 

5.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.021  mg/Kg 

0.021 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

67  mg/Kg 

67  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

47  mg/Kg 

47  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:10 

0.02  mg/Kg 

0.02mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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08:55 

4.3mg/Kg 

4. 3 mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:10 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:55 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:10 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.36  mg/Kg 

0.36mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.044  mg/Kg 

0.044mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.004mg/Kg 

0.004  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:10 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:55 

0.16mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

4.2  mg/Kg 

4.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:25 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:58 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:25 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:55 

58  mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:25 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:55 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:25 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:55 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

83  mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.024mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:58 

0.028  mg/Kg 

0.028mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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11:58 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:58 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:58 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:58 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:58 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:58 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:25 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:58 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:58 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:58 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:58 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:58 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:58 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:58 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:58 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:58 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:25 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:55 

0.0098  mg/Kg 

0.0098  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:25 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:58 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:25 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:58 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:25 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

53  mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

76  mg/Kg 

76  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:58 

0.0084  mg/Kg 

0.0084mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:58 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:58 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:25 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:25 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:10 

82  mg/Kg 

82  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:10 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:10 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

0.01  mg/Kg 

O.Olmg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

0.034mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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11:10 

0.0054  mg/Kg 

0.0054  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

0.078  mg/Kg 

0.078  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:10 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.034  mg/Kg 

0.034mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.027  mg/Kg 

0.027 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:40 

88  mg/Kg 

88  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:10 

73  mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:40 

61  mg/Kg 

61 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

5.7  mg/Kg 

5.7  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

2.3  mg/Kg 

2.3 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:10 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

4.7mg/Kg 

4. 7 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

4.6  mg/Kg 

4.6 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:40 

0.0093  mg/Kg 

0.0093 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:55 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:10 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:10 

0.068  mg/Kg 

0.068mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.095  mg/Kg 

0.095 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.0089  mg/Kg 

0.0089 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.095  mg/Kg 

0.095 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:10 

0.0088  mg/Kg 

0.0088mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:10 

0.48  mg/Kg 

0.48  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:10 

51  mg/Kg 

51 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:40 

0.0093  mg/Kg 

0.0093 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:10 

0.014mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:40 

0.029  mg/Kg 

0.029 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

0.036mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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09:40 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

0.013 

mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:40 

0.02 

mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:10 

0.052  mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:40 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:10 

0.42 

mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.0082 

mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:40 

0.0049 

mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:10 

0.018  mg/Kg 

0.018mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.015 

mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:10 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.0083 

mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.095 

mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.012 

mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.063 

mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:35 

0.41 

mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

69 

mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

48 

mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

4.3 

mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:35 

0.0097 

mg/Kg 

0.0097  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:35 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:35 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:35 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:35 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

4.9  mg/Kg 

4.9mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:10 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:35 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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10:35 

2.1mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.04mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.21mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.032mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.0056  mg/Kg 

0.0056  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.061  mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.5  mg/Kg 

0.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.031  mg/Kg 

0.031mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.0092  mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.028  mg/Kg 

0.028mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:15 

72  mg/Kg 

72  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.0052  mg/Kg 

0.0052  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.057  mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.47  mg/Kg 

0.47  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.0099  mg/Kg 

0.0099  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:40 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

4.2  mg/Kg 

4.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

47  mg/Kg 

47  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

68  mg/Kg 

68  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:35 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:40 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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09:40 

0.084mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:35 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:35 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:40 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:15 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

4.6  mg/Kg 

4. 6 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

0.0076  mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

0.0043  mg/Kg 

0.0043  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:40 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:15 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:40 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:15 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

0.087mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

0.0081  mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:35 

4.7  mg/Kg 

4. 7 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:15 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:35 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:35 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.052mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:35 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:30 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:35 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:35 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:35 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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08:35 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:35 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

0.0076  mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.032  mg/Kg 

0.032mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:35 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:35 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:35 

52 

mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:35 

75 

mg/Kg 

75 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:35 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:35 

0.092  mg/Kg 

0.092 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:35 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:35 

0.012 

mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:35 

0.099mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:35 

0.0087 

mg/Kg 

0.0087 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:35 

2.3 

mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

21 

mg/Kg 

21 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

5.4 

mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

86 

mg/Kg 

86  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.068  mg/Kg 

0.068  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.095 

mg/Kg 

0.095 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.013 

mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.0089 

mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.095  mg/Kg 

0.095 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:10 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:35 

5.5 

mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

76  mg/Kg 

76  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.085 

mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.061  mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

71 

mg/Kg 

71  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

49 

mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:35 

2 

mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

4.9 

mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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12:05 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:35 

53  mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:35 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.014mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.0098  mg/Kg 

0.0098  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.021  mg/Kg 

0.021 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.031  mg/Kg 

0.031mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:20 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:20 

76  mg/Kg 

76  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:10 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

4.7mg/Kg 

4. 7 mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

0.027mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:20 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:20 

2 mg/Kg 

2 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.0042  mg/Kg 

0.0042 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.0085  mg/Kg 

0.0085 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

0.092  mg/Kg 

0.092 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:35 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

53  mg/Kg 

53 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:30 

6.1  mg/Kg 

6.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:20 

0.0041  mg/Kg 

0.0041 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:20 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:20 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

97  mg/Kg 

97  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

67  mg/Kg 

67  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:20 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:30 

6.2  mg/Kg 

6.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

23  mg/Kg 

23  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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11:30 

2.5  mg/Kg 

2.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:05 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:05 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:35 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:30 

0.081mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:20 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:20 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:20 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:20 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:20 

0.0082  mg/Kg 

0.0082 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:20 

0.021  mg/Kg 

0.021 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:20 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:20 

0.02  mg/Kg 

0.02 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:20 

0.029mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:30 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:20 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:55 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.065  mg/Kg 

0.065 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

77  mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

5 mg/Kg 

5 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

2 mg/Kg 

2 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:10 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.02  mg/Kg 

0.02 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:18 

51  mg/Kg 

51 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:10 

0.0081  mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:45 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

2 mg/Kg 

2 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:18 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:18 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:10 

0.021mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:18 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:10 

0.081mg/Kg 

0.081 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:18 

74  mg/Kg 

74  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:18 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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09:18 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:18 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:18 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:18 

4.8 

mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:10 

0.004mg/Kg 

0.004  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

4.6 

mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

51 

mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

73 

mg/Kg 

73 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:55 

0.012  mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:10 

0.038  mg/Kg 

0.038mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:55 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:10 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.36 

mg/Kg 

0.36mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.023 

mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.044  mg/Kg 

0.044mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.08 

mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.026 

mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.011 

mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.087 

mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.0076  mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

4.7 

mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.15 

mg/Kg 

0.15 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:50 

0.41 

mg/Kg 

0.41 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.018 

mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

55 

mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

5 

mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

5.1 

mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

19 

mg/Kg 

19mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

52 

mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:50 

0.0082 

mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

75 

mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:50 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:55 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:50 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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11:45 

0.0083 

mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.41 

mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.0045 

mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

4.7 

mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:50 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.091  mg/Kg 

0.091mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.0085 

mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:55 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:50 

0.043 

mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:55 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

4.7 

mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.0082 

mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.4 

mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

73 

mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.0045 

mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:50 

0.0086  mg/Kg 

0.0086mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.091mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:55 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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12:55 

51mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:10 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:55 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:25 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:55 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:25 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:55 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:15 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:25 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:15 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:25 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:15 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:25 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:15 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:55 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:55 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:15 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:25 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:15 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:55 

0.0078  mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:25 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:15 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:15 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.022mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

1805226 


ED  000792  00000864-00595 


10:20 

0.039  mg/Kg 

0.039mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:55 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:20 

0.014mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.01  mg/Kg 

O.Olmg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:25 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:20 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:25 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:20 

0.21  mg/Kg 

0.21mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.0054  mg/Kg 

0.0054mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.059  mg/Kg 

0.059mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.49  mg/Kg 

0.49  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.0095  mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:25 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:20 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

59  mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

85  mg/Kg 

85  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:25 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:20 

0.078  mg/Kg 

0.078  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:10 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:15 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:18 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:10 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

74  mg/Kg 

74  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

4.6  mg/Kg 

4. 6 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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10:10 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:15 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:10 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:18 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.42 

mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:18 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:18 

0.0085 

mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:18 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:18 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:10 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:18 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:10 

0.41 

mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:18 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:18 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:18 

0.0045 

mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:18 

0.05 

mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:10 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

4.8 

mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:18 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:15 

2.1 

mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:18 

0.0082 

mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:10 

0.0086 

mg/Kg 

0.0086mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:10 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:20 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:10 

2.2 

mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

5.4  mg/Kg 

5. 4 mg/ Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

5.2 

mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.0098 

mg/Kg 

0.0098  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.021mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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12:10 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.2 

mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

58 

mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.0052 

mg/Kg 

0.0052  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.057  mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.47 

mg/Kg 

0.47 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.0089 

mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:10 

0.0082 

mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

5.1 

mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

2.1 

mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.0088 

mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.39 

mg/Kg 

0.39mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

55 

mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

79 

mg/Kg 

79  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.063 

mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.087 

mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.028 

mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:10 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:10 

0.088 

mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:10 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

83 

mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:10 

4.9 

mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

0.075 

mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:10 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:45 

67  mg/Kg 

67  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.078  mg/Kg 

0.078  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.0073  mg/Kg 

0.0073  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.084  mg/Kg 

0.084mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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11:45 

O.Olmg/Kg 

O.Olmg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:10 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:45 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:30 

0.0074  mg/Kg 

0.0074  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:45 

47  mg/Kg 

47  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

4.2  mg/Kg 

4.2  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:50 

0.068  mg/Kg 

0.068mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:20 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:30 

1.8  mg/Kg 

1.8mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:30 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:45 

0.078  mg/Kg 

0.078mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:20 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:10 

0.012  mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:45 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:10 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:45 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:10 

0.0088  mg/Kg 

0.0088mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

67  mg/Kg 

67  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

46  mg/Kg 

46  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

4.2  mg/Kg 

4.2mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:30 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:30 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:10 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:25 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.023  mg/Kg 

0.023mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

1805226 


ED  000792  00000864-00599 


11:25 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.41  mg/Kg 

0.41mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.091mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

0.065 

mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

82  mg/Kg 

82  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

5.1 

mg/Kg 

5.1mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

5.3 

mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:25 

2.2 

mg/Kg 

2.2mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:20 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.098  mg/Kg 

0.098mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:25 

0.098 

mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:20 

2.1 

mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:10 

0.0045 

mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

70  mg/Kg 

70  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:30 

0.062 

mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:30 

0.086 

mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:30 

0.028 

mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:30 

0.011 

mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:20 

79 

mg/Kg 

79  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

55 

mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

4.9 

mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:25 

0.0045 

mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:20 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:30 

4.4  mg/Kg 

4.4mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:20 

0.0082 

mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.43 

mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.053 

mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.0048 

mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.024mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:20 

0.045 

mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:25 

0.0097 

mg/Kg 

0.0097  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:20 

5.1 

mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:45 

0.0067 

mg/Kg 

0.0067  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:30 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:30 

0,022mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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10:10 

0.41mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:10 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.0081  mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:30 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:45 

0.0039  mg/Kg 

0.0039  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:50 

0.044  mg/Kg 

0.044mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:30 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.0078  mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.081  mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:50 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.0076  mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.087mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.026'mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.08  mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

75  mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

52  mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:30 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:30 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:50 

0.0068  mg/Kg 

0.0068  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.37  mg/Kg 

0.37mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0041  mg/Kg 

0.0041  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:30 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:50 

0.021mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:50 

4.7  mg/Kg 

4.7mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:30 

0.0043  mg/Kg 

0.0043  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:50 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.044mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.096  mg/Kg 

0.096mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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08:50 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

O.lmg/Kg 

O.lmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:50 

0.004mg/Kg 

0.004  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:50 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:10 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:10 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

53  mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

77  mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.018  mg/Kg 

0.018mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.36  mg/Kg 

0.36mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:50 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0078  mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

69  mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0081  mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.052  mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:40 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

13:25 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:40 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 
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08:40 

0.0043  mg/Kg 

0.0043  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

13:25 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:50 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

13:25 

0.0041  mg/Kg 

0.0041  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

0.024mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

0.021  mg/Kg 

0.021 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

0.021  mg/Kg 

0.021 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

61  mg/Kg 

61 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

0.0072  mg/Kg 

0.0072  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

1.6  mg/Kg 

1.6mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

0.084  mg/Kg 

0.084mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

0.0078  mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

0.011  mg/Kg 

0.011 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

3.8  mg/Kg 

3.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

3.9  mg/Kg 

3.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

15  mg/Kg 

15 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:25 

42  mg/Kg 

42 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:50 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:25 

0.0038  mg/Kg 

0.0038  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.0069  mg/Kg 

0.0069  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:40 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

58  mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.023  mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:25 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:50 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:25 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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09:25 

4.5 

mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

4.4mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

48 

mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

70  mg/ Kg 

70  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.081  mg/Kg 

0.081 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.0071 

mg/Kg 

0.0071 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.076  mg/Kg 

0.076  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.019  mg/Kg 

0.019mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.035 

mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:25 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:50 

0.09 

mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:25 

0.075 

mg/Kg 

0.075 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:50 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.059 

mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

73 

mg/Kg 

73 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

51 

mg/Kg 

51 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

4.6 

mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.042 

mg/Kg 

0.042 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0078 

mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0041 

mg/Kg 

0.0041 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.03 

mg/Kg 

0.03 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

4.7 

mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

4.8 

mg/Kg 

4.8mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

53  mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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08:50 

2mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:25 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:50 

0.045  mg/Kg 

0.045 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

77  mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:30 

0.038mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:35 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.082  mg/Kg 

0.082mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.0077  mg/Kg 

0.0077mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:05 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:30 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:05 

0.043  mg/Kg 

0.043 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

0.092  mg/Kg 

0.092 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:30 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:35 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:35 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:35 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:35 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:35 

0.0091  mg/Kg 

0.0091mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:35 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:35 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:35 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:35 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:05 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

13:35 

0.18  mg/Kg 

0.18mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:05 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

13:35 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:35 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:35 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:35 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

14:20 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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12:05 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

0.0045  mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

13:35 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

74  mg/Kg 

74  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:25 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

15  mg/Kg 

15 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

1.6  mg/Kg 

1.6  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:05 

53  mg/Kg 

53 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

2 mg/Kg 

2 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:40 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:25 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:30 

52  mg/Kg 

52 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

4.7  mg/Kg 

4.7mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.045  mg/Kg 

0.045 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.0041  mg/Kg 

0.0041 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:40 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:25 

62  mg/Kg 

62 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:05 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:05 

76  mg/Kg 

76  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.076  mg/Kg 

0.076  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.0071  mg/Kg 

0.0071 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.01  mg/Kg 

0.01 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.024mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.076  mg/Kg 

0.076  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

43  mg/Kg 

43  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

3.9  mg/Kg 

3.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.0076  mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0,041mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 
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11:25 

0.0038  mg/Kg 

0.0038  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:05 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:40 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

14:20 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:40 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

14:20 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:40 

0.0081  mg/Kg 

0.0081 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.012  mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

83  mg/Kg 

83 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

13:35 

0.07'mg/Kg 

0.07 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:05 

0.033  mg/Kg 

0.033 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:40 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

14:20 

5.2  mg/Kg 

5.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.098  mg/Kg 

0.098mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.012mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.091  mg/Kg 

0.091 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.065  mg/Kg 

0.065 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.0085  mg/Kg 

0.0085 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:35 

2.1  mg/Kg 

2.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:40 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

13:35 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

14:20 

0.0045  mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:35 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:35 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:35 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

14:20 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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14:20 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:35 

5.1  mg/Kg 

5.1mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:15 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

0.32  mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

0.077  mg/Kg 

0.077  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:15 

180  mg/Kg 

180  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:05 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:05 

130  mg/Kg 

130  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:15 

0.56  mg/Kg 

0.56mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

31  mg/Kg 

31  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.79  mg/Kg 

0.79  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:05 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:30 

0.031mg/Kg 

0.031mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:05 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.044  mg/Kg 

0.044mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:15 

0.21  mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:15 

260  mg/Kg 

260  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

89  mg/Kg 

89  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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11:05 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:15 

6.8  mg/Kg 

6.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

62  mg/Kg 

62  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

8 mg/Kg 

8 mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:05 

0.082  mg/Kg 

0.082mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:30 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:08 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:30 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:08 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:05 

3.4  mg/Kg 

3.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:30 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:30 

59  mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

13:08 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.094mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:08 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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13:08 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

0.024mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:08 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:30 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

13:08 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:30 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

13:08 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:30 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

85  mg/Kg 

85  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:30 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

72  mg/Kg 

72  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.084  mg/Kg 

0.084mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:30 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:30 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.051mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

1.3  mg/Kg 

1.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

1805226 


ED  000792  00000864-00610 


12:15 

0.16mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:15 

0.086  mg/Kg 

0.086mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:55 

0.0052  mg/Kg 

0.0052  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.005  mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.055  mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:55 

0.0085  mg/Kg 

0.0085 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:55 

0.057  mg/Kg 

0.057mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:55 

0.03  mg/Kg 

0.03 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.47  mg/Kg 

0.47  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

73  mg/Kg 

73 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.072  mg/Kg 

0.072 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.029  mg/Kg 

0.029mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:55 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.0095  mg/Kg 

0.0095 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.1  mg/Kg 

O.lmg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:10 

0.035  mg/Kg 

0.035 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.031mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.1  mg/Kg 

O.lmg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.0092  mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 
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08:10 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:55 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:10 

0.024mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

79  mg/Kg 

79  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:55 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.014  mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:05 

8.3  mg/Kg 

8.3  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:55 

58  mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:10 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:55 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:10 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:55 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:10 

2.1mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:55 

0.0098  mg/Kg 

0.0098  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:55 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:45 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

72  mg/Kg 

72  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.034mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.044mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0,024mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.73056 
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10:45 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

50mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

4.7 

mg/Kg 

4. 7 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

17 

mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.0047 

mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:55 

83 

mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:45 

4.5 

mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:10 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.0095 

mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

4.8 

mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

4.7 

mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.026  mg/Kg 

0.026mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.055 

mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.45 

mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.036 

mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.072 

mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

75 

mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.005  mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.94 

mg/Kg 

0.94  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.05 

mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

11 

mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:20 

0.49 

mg/Kg 

0.49mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.0091 

mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

2.5 

mg/Kg 

2.5  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.076  mg/Kg 

0.076  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:10 

52  mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:45 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

72  mg/Kg 

72  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.024mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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11:45 

0.0082 

mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

4.5 

mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

4.7 

mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.083 

mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:10 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:45 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:10 

0.1 

mg/Kg 

O.lmg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:45 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:20 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:20 

23 

mg/Kg 

23  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.045 

mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:10 

0.47 

mg/Kg 

0.47 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.0092 

mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

2 

mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:10 

0.02 

mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:45 

0.0041 

mg/Kg 

0.0041  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.0077 

mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:45 

0.059 

mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.083 

mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.011 

mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

1.1 

mg/Kg 

1.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

200  mg/Kg 

200  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.45 

mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

140  mg/Kg 

140  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

1.1  mg/Kg 

1.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

67  mg/Kg 

67  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:35 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:45 

0.061  mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

13  mg/Kg 

13  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.24  mg/Kg 

0.24  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.26  mg/Kg 

0.26mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.032mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.076  mg/Kg 

0.076  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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11:45 

0.24mg/Kg 

0.24mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.024mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

5.3 

mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

13 

mg/Kg 

13  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.052  mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:20 

0.0099 

mg/Kg 

0.0099  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

6.2 

mg/Kg 

6.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

6 

mg/Kg 

6 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.47 

mg/Kg 

0.47  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:45 

0.38 

mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:20 

0.2 

mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:45 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:20 

0.0053 

mg/Kg 

0.0053  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:35 

0.39 

mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

11 

mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.2 

mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:35 

49 

mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.37 

mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.0087 

mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.022 

mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.021  mg/Kg 

0.021mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

4.4 

mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

4.5 

mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.0078 

mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:20 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

96  mg/Kg 

96  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:00 

0.46 

mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.0096 

mg/Kg 

0.0096mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

5 

mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

5.1 

mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.0093 

mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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09:00 

0.013  mg/Kg 

0.013mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.054mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.0051  mg/Kg 

0.0051  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:45 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:00 

6 mg/Kg 

6 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.037  mg/Kg 

0.037 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.48  mg/Kg 

0.48  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

64  mg/Kg 

64  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

93  mg/Kg 

93  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

5.8  mg/Kg 

5.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.0081  mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

49  mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

71  mg/Kg 

71  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.46  mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:35 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:55 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

1805226 


ED  000792  00000864-00616 


08:55 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.063 

mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:50 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.41 

mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.0092 

mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

5.2 

mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:50 

5.3 

mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.0087 

mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.033 

mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.029 

mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.023  mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.066 

mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

2.2 

mg/Kg 

2. 2 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.43 

mg/Kg 

0.43 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:45 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.22 

mg/Kg 

0.22 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

41 

mg/Kg 

41  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.089 

mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.14 

mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

4.5 

mg/Kg 

4.5 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:50 

0.012mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

70  mg/Kg 

70  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:00 

22 

mg/Kg 

22  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.014mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.033 

mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.073  mg/Kg 

0.073  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.011  mg/Kg 

0.011 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:35 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:35 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:35 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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10:35 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

83  mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

2.4  mg/Kg 

2.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:50 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:45 

170  mg/Kg 

170  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:50 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:45 

0.9  mg/Kg 

0.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.072  mg/Kg 

0.072mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

120  mg/Kg 

120  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:50 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:05 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

75  mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.068  mg/Kg 

0.068mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

52  mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:05 

4.7  mg/Kg 

4. 7 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:25 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:05 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:25 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.096  mg/Kg 

0.096mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.028  mg/Kg 

0.028mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

5.2  mg/Kg 

5. 2 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:25 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 
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08:25 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:05 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:05 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:05 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:05 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:05 

0.044  mg/Kg 

0.044mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:05 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:05 

0.034mg/Kg 

0.034mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:05 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:05 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:25 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:05 

0.051  mg/Kg 

0.051mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:25 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:05 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:05 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:25 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:05 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:05 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

3.2  mg/Kg 

3.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

29  mg/Kg 

29  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

7.8  mg/Kg 

7.8  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

7.6  mg/Kg 

7.6  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

84  mg/Kg 

84  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

120  mg/Kg 

120  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:05 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

0.018  mg/Kg 

0.018mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

0.26  mg/Kg 

0.26mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

0.0068  mg/Kg 

0.0068  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

0.62  mg/Kg 

0.62  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:05 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 
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12:05 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:25 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.099  mg/Kg 

0.099 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.0092  mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:05 

0.064mg/Kg 

0.064mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:05 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

76  mg/Kg 

76  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

53  mg/Kg 

53 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

2 mg/Kg 

2 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:05 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:25 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:25 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:05 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:40 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.068  mg/Kg 

0.068  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:05 

0.052  mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:40 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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12:40 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

1.8  mg/Kg 

1.8mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

0.012  mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

0.88  mg/Kg 

0.88  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

69  mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:40 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:40 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:25 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.07  mg/Kg 

0.07 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

84  mg/Kg 

84  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:05 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:25 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:05 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:05 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:05 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:05 

52  mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:05 

75  mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:40 

0.0075  mg/Kg 

0.0075  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:25 

59  mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:05 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:05 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

1805226 


ED  000792  00000864-00621 


10:05 

0.024mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.034mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.18mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:25 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:05 

0.052  mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:25 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:05 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:25 

0.0085  mg/Kg 

0.0085 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.43  mg/Kg 

0.43 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.028  mg/Kg 

0.028mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:25 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:05 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:05 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:15 

31  mg/Kg 

31 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.05  mg/Kg 

0.05 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.0089  mg/Kg 

0.0089 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:15 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.0076  mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.15  mg/Kg 

0.15 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

0.043  mg/Kg 

0.043 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:15 

8.3  mg/Kg 

8.3 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

8 mg/Kg 

8 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

89  mg/Kg 

89  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

130  mg/Kg 

130  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

49  mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:15 

0.69  mg/Kg 

0.69  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:15 

0.014mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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11:15 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.055  mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.29  mg/Kg 

0.29  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

71  mg/Kg 

71  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:15 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

3.4  mg/Kg 

3.4  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:15 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

100  mg/Kg 

100  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:15 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.22  mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.0057  mg/Kg 

0.0057  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.51  mg/Kg 

0.51  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:50 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

83  mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

0.021mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

0.014mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:15 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:50 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:45 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

9.6  mg/Kg 

9.6mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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10:45 

36mg/Kg 

36  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

3.9  mg/Kg 

3.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.051  mg/Kg 

0.051mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:15 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:50 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:45 

9.4  mg/Kg 

9.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:15 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:50 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:15 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

84  mg/Kg 

84  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:15 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

150  mg/Kg 

150  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:35 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:35 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

74  mg/Kg 

74  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

1.9  mg/Kg 

1.9mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:50 

0.091mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:50 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0,026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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12:50 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:50 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.051  mg/Kg 

0.051mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:50 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:45 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:55 

81  mg/Kg 

81  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

120  mg/Kg 

120  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:50 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:45 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:55 

28  mg/Kg 

28  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.074  mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:15 

59  mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.71  mg/Kg 

0.71  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:55 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:50 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

0.036mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

7.3  mg/Kg 

7.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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11:55 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

7.5 

mg/Kg 

7.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

0.26  mg/Kg 

0.26mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

0.0069 

mg/Kg 

0.0069  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

0.076  mg/Kg 

0.076  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

0.62 

mg/Kg 

0.62  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

0.012  mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:55 

3 

mg/Kg 

3 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:50 

77 

mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:55 

0.065 

mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:00 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

5.7 

mg/Kg 

5.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

5.8 

mg/Kg 

5.8mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

22 

mg/Kg 

22  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

2.4  mg/Kg 

2.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.53 

mg/Kg 

0.53  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.0059 

mg/Kg 

0.0059  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.078  mg/Kg 

0.078  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.22 

mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.039 

mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.029 

mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.055 

mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.0096 

mg/Kg 

0.0096  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.48 

mg/Kg 

0.48  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.0054  mg/Kg 

0.0054  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.2 

mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

63 

mg/Kg 

63  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.051mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

90  mg/Kg 

90  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.01 

mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:50 

0.0099 

mg/Kg 

0.0099  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:00 

0.014mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:15 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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09:00 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

72  mg/Kg 

72  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

17 

mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.0092 

mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.013 

mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.07 

mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

4.6 

mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

23 

mg/Kg 

23  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.016 

mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

0.085 

mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

95 

mg/Kg 

95  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

66 

mg/Kg 

66  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

6.1 

mg/Kg 

6.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.033 

mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

2.5 

mg/Kg 

2.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.008 

mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.053 

mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.0049 

mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:00 

6 

mg/Kg 

6 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:20 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:50 

0.0052  mg/Kg 

0.0052  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

0.057  mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

0.47  mg/Kg 

0.47  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:20 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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10:20 

0.0095  mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:50 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:20 

75  mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

0.073  mg/Kg 

0.073  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

0.005  mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

0.055  mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

52  mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:20 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:50 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.032  mg/Kg 

0.032mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:30 

0.16  mg/Kg 

0.16mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:50 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:30 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:50 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:50 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:30 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:50 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:30 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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11:30 

30mg/Kg 

30  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

8.2  mg/Kg 

8.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

0.064mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:30 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.056mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

8 mg/Kg 

8 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:50 

0.0045  mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:30 

0.4  mg/Kg 

0.4mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

71  mg/Kg 

71  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

49  mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:30 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:30 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:50 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

70  mg/Kg 

70  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.4  mg/Kg 

0.4mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:50 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.073  mg/Kg 

0.073  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

130  mg/Kg 

130  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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10:30 

O.llmg/Kg 

O.llmg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

56  mg/ Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

19  mg/ Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:55 

8.2  mg/Kg 

8.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

30  mg/Kg 

30  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:30 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:55 

130  mg/Kg 

130  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

7.9  mg/Kg 

7.9mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

88  mg/Kg 

88  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:30 

0.0094  mg/Kg 

0.0094mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:55 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.014  mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.0074  mg/Kg 

0.0074  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.081  mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:30 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.005  mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

81  mg/Kg 

81  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:30 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:55 

0.28  mg/Kg 

0.28  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:30 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:20 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

86  mg/Kg 

86  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:20 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:50 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:55 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:30 

0.0078  mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.29  mg/Kg 

0.29  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

1805226 


ED  000792  00000864-00630 


11:30 

88 

mg/Kg 

88  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

0.0045 

mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.016  mg/Kg 

0.016mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:55 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.02 

mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

3.3 

mg/Kg 

3.3  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.67 

mg/Kg 

0.67  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:20 

0.065 

mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.043 

mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

5.4  mg/Kg 

5.4mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.41 

mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

2.3 

mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.091  mg/Kg 

0.091mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.098mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

0.0085 

mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:20 

5.5 

mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:20 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:40 

0.013 

mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:30 

0.015 

mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

3.3 

mg/Kg 

3.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:40 

0.02 

mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:30 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:40 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:30 

30  mg/Kg 

30  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:40 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

2.3  mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:30 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.71  mg/Kg 

0.71  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

120  mg/Kg 

120  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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11:30 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

7.8  mg/Kg 

7.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.057  mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

8 mg/Kg 

8 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:50 

0.042  mg/Kg 

0.042 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

86  mg/Kg 

86  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:15 

0.032  mg/Kg 

0.032 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:40 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.01  mg/Kg 

0.01 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

6 mg/Kg 

6 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.036  mg/Kg 

0.036mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

23  mg/Kg 

23 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

66  mg/Kg 

66  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

iSediment 

36.83827 

09:15 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

2.5  mg/Kg 

2.5 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.45  mg/Kg 

0.45 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.071  mg/Kg 

0.071 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

6.2  mg/Kg 

6.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:40 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

5.6  mg/Kg 

5.6mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:40 

86  mg/Kg 

86  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.005  mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.055  mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.054mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.005  mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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09:15 

96mg/Kg 

96  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.19mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:40 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:00 

58  mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.095  mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.0083  mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.0095  mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

2.2  mg/Kg 

2.2mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

83  mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:00 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:30 

3.3  mg/Kg 

3.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.7  mg/Kg 

0.7  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:00 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:40 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:00 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:30 

0.73  mg/Kg 

0.73  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:40 

61  mg/Kg 

61  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:30 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:30 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:30 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:30 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:30 

0.11  mg/Kg 

O.llmg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:30 

0.0095  mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:30 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:30 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:15 

0.0095  mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:30 

0.005  mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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11:30 

0.0081  mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.31  mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.076  mg/Kg 

0.076  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:30 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:40 

0.38  mg/Kg 

0.38mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:40 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:30 

8.6  mg/Kg 

8.6mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:15 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:15 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:40 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:30 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:30 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:30 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:30 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:30 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:30 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:30 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:50 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

140  mg/Kg 

140  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

33  mg/Kg 

33  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

3.6  mg/Kg 

3.6mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.73  mg/Kg 

0.73  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.051mg/Kg 

0.051mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.027  mg/Kg 

0.027mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

8.5  mg/Kg 

8.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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10:50 

0.024mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

95  mg/Kg 

95  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.012mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.019mg/Kg 

0.019mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

82 

mg/Kg 

82  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

57 

mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

5.2 

mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

5.3 

mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

3.6 

mg/Kg 

3.6mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.052  mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.032 

mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:15 

0.51 

mg/Kg 

0.51  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

95 

mg/Kg 

95  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:30 

0.029 

mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

8.8 

mg/Kg 

8.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

0.022 

mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:30 

0.02 

mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:30 

8.8 

mg/Kg 

8.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

33 

mg/Kg 

33  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.013 

mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.041  mg/Kg 

0.041mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.076mg/Kg 

0.076  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.015 

mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.052  mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

140  mg/Kg 

140  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:30 

81  mg/Kg 

81  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:15 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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13:15 

4.8 

mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:15 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:15 

2 

mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:15 

0.0085 

mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:15 

0.39 

mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

5.5 

mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

13:15 

0.0044  mg/Kg 

0.0044mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:15 

75 

mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:30 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:40 

0.0098 

mg/Kg 

0.0098  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:15 

2.3 

mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

13:15 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:15 

0.0082 

mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.31 

mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.047 

mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

0.0081 

mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:15 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:15 

0.041 

mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:15 

4.7 

mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:15 

0.088 

mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:15 

52 

mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:15 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:15 

0.062 

mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

13:15 

0.028 

mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.055 

mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:15 

0.063 

mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

5.7 

mg/Kg 

5.7  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

13:15 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:40 

0.06  mg/Kg 

0.06mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:40 

88 

mg/Kg 

88  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:40 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

17 

mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

4.6 

mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

4.5 

mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:40 

0.48  mg/Kg 

0.48  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:40 

71  mg/Kg 

71  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:40 

0.034mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:40 

0.084mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

0.091mg/Kg 

0.091mg/Kg 

Sediment 

36.73056 
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11:40 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

49  mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:40 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

2.3  mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.0054  mg/Kg 

0.0054  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.031mg/Kg 

0.031mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.077  mg/Kg 

0.077  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.027  mg/Kg 

0.027 mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.028  mg/Kg 

0.028mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:40 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

13:15 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:40 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:40 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

110  mg/Kg 

110  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

13:15 

0.087mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:25 

9.9  mg/Kg 

9.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:25 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:40 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

4.2  mg/Kg 

4.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:40 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.89  mg/Kg 

0.89  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

38  mg/Kg 

38  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.052  mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.0099  mg/Kg 

0.0099  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.057  mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.38  mg/Kg 

0.38mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.072mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

160  mg/Kg 

160  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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10:25 

0.14mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.2 

mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.22 

mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:40 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.05 

mg/Kg 

0.05 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:15 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:40 

0.025 

mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.053 

mg/Kg 

0.053 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.011  mg/Kg 

0.011 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.015  mg/Kg 

0.015 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.21 

mg/Kg 

0.21mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.11 

mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.081  mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

87 

mg/Kg 

87  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

61 

mg/Kg 

61  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

5.5 

mg/Kg 

5.5 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

5.6  mg/Kg 

5.6  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.12 

mg/Kg 

0.12 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:40 

58 

mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.1 

mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.0093 

mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.11 

mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:40 

84  mg/Kg 

84  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

0.0056  mg/Kg 

0.0056  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.033  mg/Kg 

0.033mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:40 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:15 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:15 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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10:15 

2.2mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

5.4mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

58  mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

83  mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.013mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:15 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:40 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.0092  mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:15 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:40 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.054mg/Kg 

0.054mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:15 

0.016  mg/Kg 

0.016mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

0.72  mg/Kg 

0.72  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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10:15 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

0.04mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:40 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:50 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

74  mg/Kg 

74  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.0043  mg/Kg 

0.0043 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:40 

81  mg/Kg 

81  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:50 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:40 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:50 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.0082  mg/Kg 

0.0082 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.012  mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:40 

2.1  mg/Kg 

2.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

5.2  mg/Kg 

5.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:15 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:15 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:15 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:15 

0.65  mg/Kg 

0.65  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

1.5  mg/Kg 

1.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.03  mg/Kg 

0.03 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

8.7  mg/Kg 

8.7  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

79  mg/Kg 

79  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

230  mg/Kg 

230  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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11:15 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.057mg/Kg 

0.057mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.46  mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.8  mg/Kg 

0.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.021  mg/Kg 

0.021mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

330  mg/Kg 

330  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

65  mg/Kg 

65  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.23  mg/Kg 

0.23  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:15 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

150  mg/Kg 

150  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

100  mg/Kg 

100  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

9.4  mg/Kg 

9.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

9.7  mg/Kg 

9.7  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

36  mg/Kg 

36  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:15 

3.9  mg/Kg 

3.9mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:15 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

7.2  mg/Kg 

7.2mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:15 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:15 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

190  mg/Kg 

190  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

270  mg/Kg 

270  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.25  mg/Kg 

0.25  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:15 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:55 

0.23  mg/Kg 

0.23  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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12:15 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

1.9mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:10 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:15 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.021  mg/Kg 

0.021mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/ Kg 

Sediment 

36.72181 

12:10 

0.055  mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:15 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:10 

0.005  mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:15 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.061  mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

72  mg/Kg 

72  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:15 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:10 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:15 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:20 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:10 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

5.2  mg/Kg 

5.2mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

58  mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

84  mg/Kg 

84  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:15 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:10 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.047  mg/Kg 

0.047mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.036mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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12:10 

0.19mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:10 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

0.54  mg/Kg 

0.54  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.006  mg/Kg 

0.006  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:15 

0.0043  mg/Kg 

0.0043  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:20 

59  mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

84  mg/Kg 

84  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:20 

0.012mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

2.7  mg/Kg 

2.7mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

24  mg/Kg 

24  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

6.5  mg/Kg 

6.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

6.4  mg/Kg 

6.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

71  mg/Kg 

71  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.086  mg/Kg 

0.086mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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08:55 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

100  mg/Kg 

100  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

13:20 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

0.0043  mg/Kg 

0.0043  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

0.39  mg/Kg 

0.39mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

0.0081  mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

0.087  mg/Kg 

0.087mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:10 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:20 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:10 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

5.2  mg/Kg 

5. 2 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:20 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:50 

0.014  mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.076  mg/Kg 

0.076  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

76  mg/Kg 

76  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

53  mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

5.2  mg/Kg 

5.2mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

14:20 

69  mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:50 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

13:20 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

4.6  mg/Kg 

4.6mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:10 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:20 

73  mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:10 

50  mg/Kg 

50  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:20 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

14:20 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:50 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

14:20 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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14:20 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

0.094mg/Kg 

0.094mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

0.033  mg/Kg 

0.033 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

0.1  mg/Kg 

O.lmg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

0.051  mg/Kg 

0.051 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

0.0085  mg/Kg 

0.0085 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

4.3  mg/Kg 

4.3mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:50 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.014  mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

14:20 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.097mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.042  mg/Kg 

0.042 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.032  mg/Kg 

0.032 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

72  mg/Kg 

72  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.0045  mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.049  mg/Kg 

0.049mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.0091  mg/Kg 

0.0091 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:20 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:20 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:15 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:00 

230  mg/Kg 

230  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.14  mg/Kg 

0.14mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:15 

5.9  mg/Kg 

5.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

65  mg/Kg 

65  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

93  mg/Kg 

93  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:00 

0.18  mg/Kg 

0.18mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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09:15 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:00 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:15 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.011  mg/Kg 

0.011 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.03 

mg/Kg 

0.03 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:00 

0.019  mg/Kg 

0.019mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:00 

0.27 

mg/Kg 

0.27  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.38 

mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.12 

mg/Kg 

0.12 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.051  mg/Kg 

0.051mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.095 

mg/Kg 

0.095 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:15 

0.041 

mg/Kg 

0.041 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:00 

0.21 

mg/Kg 

0.21mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

1.7 

mg/Kg 

1.7  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.41 

mg/Kg 

0.41 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.39 

mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.72 

mg/Kg 

0.72  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:15 

0.039 

mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.015 

mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.12 

mg/Kg 

0.12 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.01 

mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.11 

mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.079  mg/Kg 

0.079  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.21 

mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.0055 

mg/Kg 

0.0055  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.06 

mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.49 

mg/Kg 

0.49  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.0095 

mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.051mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

21 

mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:00 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:15 

0.22 

mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

1805226 


ED  000792  00000864-00646 


09:15 

0.0057  mg/Kg 

0.0057  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.52  mg/Kg 

0.52  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

2.3  mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

5.6  mg/Kg 

5.6mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

86  mg/Kg 

86  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:00 

330  mg/Kg 

3 30  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

63  mg/Kg 

63 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

91  mg/Kg 

91  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.075  mg/Kg 

0.075 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

14:20 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:50 

5.9  mg/Kg 

5.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

13:20 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:50 

22  mg/Kg 

22 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.0098  mg/Kg 

0.0098  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.0053  mg/Kg 

0.0053 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.038  mg/Kg 

0.038mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

5.7  mg/Kg 

5-7  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.0052  mg/Kg 

0.0052 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.058  mg/Kg 

0.058mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.47  mg/Kg 

0.47  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.0098  mg/Kg 

0.0098  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.47  mg/Kg 

0.47  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

2.4  mg/Kg 

2.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 
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12:00 

0.29mg/Kg 

0.29  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.76mg/Kg 

0.76  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.12mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.22mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:00 

360  mg/Kg 

3 60  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

8.6  mg/Kg 

8.6  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

250  mg/Kg 

250  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:50 

0.057  mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:15 

2.5  mg/Kg 

2.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

22  mg/Kg 

22  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:15 

5.7  mg/Kg 

5.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:00 

0.037mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

87  mg/Kg 

87  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

23  mg/Kg 

23  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:50 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:00 

9.6  mg/Kg 

9.6  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:50 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:00 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

0.75  mg/Kg 

0.75  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

13:20 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:50 

0.037  mg/Kg 

0.037mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

1805226 


ED  000792  00000864-00648 


11:00 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.053 

mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

0.4  mg/ Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

0.28 

mg/Kg 

0.28  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

330mg/Kg 

330  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

230mg/Kg 

230  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

21 

mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

78 

mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:00 

85 

mg/Kg 

85  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.4mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:00 

0.0045 

mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

1.8 

mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

0.22 

mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:00 

5.2 

mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

5.3 

mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

59 

mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

2.2 

mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.0083 

mg/Kg 

0.0083  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.091 

mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.05 

mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.029 

mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.026 

mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.043 

mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.0086 

mg/Kg 

0.0086mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:00 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

8.6 

mg/Kg 

8.6  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:00 

0.41 

mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:10 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

19 

mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:50 

21 

mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:10 

5 

mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

56 

mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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10:10 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.0095  mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.025mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.036mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.005  mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.055  mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

83  mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.0043  mg/Kg 

0.0043  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:10 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:30 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

0.0097  mg/Kg 

0.0097  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

83  mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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09:05 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

4.4  mg/Kg 

4.4mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.0076  mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

69  mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.0041  mg/Kg 

0.0041  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

1.8  mg/Kg 

1.8mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

0.0051  mg/Kg 

0.0051  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

0.46  mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:05 

0.0077mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.074  mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

58  mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:35 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:05 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:35 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:05 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:40 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:35 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

13:40 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.0098  mg/Kg 

0.0098  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.027mg/Kg 

0.027mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 
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13:40 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.014mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

82  mg/Kg 

82  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.0052  mg/Kg 

0.0052  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.057  mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.47  mg/Kg 

0.47  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:40 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:35 

0.036  mg/Kg 

0.036mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

2.4  mg/Kg 

2.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

62  mg/Kg 

62  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

90mg/Kg 

90  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

13:40 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:35 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

5.6  mg/Kg 

5.6  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:35 

5.8  mg/Kg 

5.8mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:05 

0.081  mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:35 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:45 

0.29  mg/Kg 

0.29  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:35 

0.0092  mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:45 

0.039  mg/Kg 

0.039mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

8.8  mg/Kg 

8.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

1.7  mg/Kg 

1.7  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.21  mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.019mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.71  mg/Kg 

0.71  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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11:45 

0.27  mg/Kg 

0.27  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

340mg/Kg 

340  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:45 

0.094mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

22  mg/Kg 

22  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

80  mg/Kg 

80  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

230  mg/Kg 

230  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

0.0072  mg/Kg 

0.0072  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

0.081  mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

0.0041  mg/Kg 

0.0041  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

67mg/Kg 

67  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:45 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

4.2  mg/Kg 

4.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:30 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:45 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

46  mg/Kg 

46  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:05 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:45 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:05 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.044mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.004mg/Kg 

0.004  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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09:05 

0.15mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

67 

mg/Kg 

67  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:45 

0.054  mg/Kg 

0.054mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:05 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:45 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:05 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

4.2 

mg/Kg 

4.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.02 

mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.021  mg/Kg 

0.021mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

4.3 

mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.0076  mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.088  mg/Kg 

0.088mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

16 

mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:05 

46 

mg/Kg 

46  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:45 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:05 

0.026 

mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:30 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:45 

0.081 

mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:30 

5.2 

mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:45 

8.5 

mg/Kg 

8.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.22 

mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.02 

mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.77 

mg/Kg 

0.77  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:05 

0.081 

mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:45 

230  mg/Kg 

230  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.05 

mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

21 

mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/ Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

0.41 

mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

78 

mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:45 

330  mg/Kg 

3 30  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

14:10 

77 

mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:15 

0.37 

mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:10 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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14:10 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:10 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:10 

0.0096  mg/Kg 

0.0096  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:10 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:10 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:10 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:10 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:10 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:10 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:10 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:55 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

14:10 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:10 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:10 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:10 

0.0051  mg/Kg 

0.0051  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:10 

0.056  mg/Kg 

0.056mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:10 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:55 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

14:10 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:10 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:15 

1.6  mg/Kg 

1.6  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:10 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:55 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

0.67  mg/Kg 

0.67  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

180  mg/Kg 

180  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

0.25  mg/Kg 

0.25  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

260  mg/Kg 

260  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

14:10 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:55 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

14:10 

0.074mg/Kg 

0.074mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:55 

0.36  mg/Kg 

0.36mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

62  mg/Kg 

62  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:30 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:30 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:55 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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10:55 

1.6  mg/ Kg 

1.6  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

6.9  mg/Kg 

6.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:55 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

14:15 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:10 

0.46  mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

14:15 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.014mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

14:15 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

17 

mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

0.082 

mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

4.5 

mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

0.0077 

mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

0.02 

mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

0.0075 

mg/Kg 

0.0075  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

0.029 

mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

49 

mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

70 

mg/Kg 

70  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:30 

0.033 

mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

14:15 

0.0041 

mg/Kg 

0.0041  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:15 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:31 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

17 

mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

0.091 

mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

0.085 

mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

0.024mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:25 

0.05 

mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:31 

0.0073 

mg/Kg 

0.0073  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

1.8 

mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

0.38 

mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

0.0042 

mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

0.085 

mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

0.061 

mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

48 

mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

69 

mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:25 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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09:31 

0.046  mg/Kg 

0.046mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:25 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:20 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:25 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

0.055  mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

0.095  mg/Kg 

0.095 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

96  mg/Kg 

96  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

0.062  mg/Kg 

0.062 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

33  mg/Kg 

33  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

3.6  mg/Kg 

3.6mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

0.33  mg/Kg 

0.33 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

0.081  mg/Kg 

0.081mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

8.7  mg/Kg 

8.7  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

8.9  mg/Kg 

8.9  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:25 

0.78  mg/Kg 

0.78  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:38 

5.1  mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

15  mg/Kg 

15 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

0.081  mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

0.0071  mg/Kg 

0.0071 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

0.076  mg/Kg 

0.076mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:38 

0.39  mg/Kg 

0.39mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:38 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:38 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:38 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:38 

0.095  mg/Kg 

0.095 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:38 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:38 

0.012  mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:38 

0.028  mg/Kg 

0.028mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:38 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:20 

0.85  mg/Kg 

0.85 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:05 

62  mg/Kg 

62  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:31 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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09:31 

4.4mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:31 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

3.9 

mg/Kg 

3.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

0.035 

mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

0.015 

mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

0.019  mg/Kg 

0.019mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

1.6 

mg/Kg 

1.6  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

43 

mg/Kg 

43  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

0.054  mg/Kg 

0.054mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

1.5 

mg/Kg 

1.5  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

0.0037 

mg/Kg 

0.0037  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:05 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:38 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:20 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.018 

mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.2 

mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

37 

mg/Kg 

37  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:31 

0.021 

mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:20 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.0095 

mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:38 

2.1 

mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:20 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.055 

mg/Kg 

0.055  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.36 

mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

110  mg/Kg 

110  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.068  mg/Kg 

0.068mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

9.6  mg/Kg 

9.6  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

9.9  mg/Kg 

9.9  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:20 

0.061  mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:38 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:38 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:38 

0.088  mg/Kg 

0.088  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:38 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:38 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:38 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:38 

0,031mg/Kg 

0.031mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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11:38 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:38 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:20 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:38 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:20 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:20 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

5.1 

mg/Kg 

5.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.0085 

mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:20 

150  mg/Kg 

150  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:38 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:38 

0.0078 

mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:05 

58 

mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

0.032  mg/Kg 

0.032mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

0.0081 

mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:45 

99 

mg/Kg 

99  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:05 

0.029 

mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:45 

0.01 

mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.0084 

mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

20 

mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:05 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:10 

83 

mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

5.3 

mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

0.09 

mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:05 

83 

mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

5.3 

mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

0.0045 

mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

0.09 

mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

0.065 

mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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11:05 

0.4mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:05 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:10 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:05 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:45 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.5  mg/Kg 

0.5  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.061  mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.0055  mg/Kg 

0.0055  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.08  mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.21  mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.0099  mg/Kg 

0.0099  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.052  mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

6.2  mg/Kg 

6.2  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:25 

140  mg/Kg 

140  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:45 

69  mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:05 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:10 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

0.0044  mg/Kg 

0.0044  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

2.6  mg/Kg 

2.6  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

24  mg/Kg 

24  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

0.042  mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:10 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:45 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:20 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:45 

6.4  mg/Kg 

6.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 
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08:20 

19mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

2.1mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

5.2  mg/Kg 

5.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

81  mg/Kg 

81  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:20 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:03 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:00 

0.022  mg/Kg 

0.022mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:03 

71  mg/Kg 

71 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

0.083  mg/Kg 

0.083  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:40 

0.023  mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:00 

65  mg/Kg 

65 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:00 

0.012mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:00 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:00 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:00 

0.031  mg/Kg 

0.031 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

4.6  mg/Kg 

4. 6 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

0.0082  mg/Kg 

0.0082 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

0.18  mg/Kg 

0.18mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:00 

0.088  mg/Kg 

0.088mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:00 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:00 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.0043  mg/Kg 

0.0043  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.087mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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12:00 

0.39 

mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

2.1 

mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:00 

93 

mg/Kg 

93  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

6 mg/Kg 

6 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.0049 

mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.0093 

mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

5.8 

mg/Kg 

5.8  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

22 

mg/Kg 

22  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

2.4  mg/Kg 

2.4mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.07 

mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:00 

0.099  mg/Kg 

0.099mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.035 

mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:00 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.0091 

mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:00 

0.099 

mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:50 

0.44 

mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

4.7 

mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

0.042 

mg/Kg 

0.042  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

0.0082 

mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

52 

mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:00 

0.031  mg/Kg 

0.031mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:40 

0.065 

mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:06 

0.021mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:03 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:40 

0.0045 

mg/Kg 

0.0045  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:03 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:40 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

0.0085  mg/Kg 

0.0085  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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10:40 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

4.8mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

75  mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:58 

0.013 

mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:00 

78 

mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:58 

0.013 

mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:40 

0.09 

mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:50 

74  mg/Kg 

74  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

52 

mg/Kg 

52  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

0.0049 

mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

1.9 

mg/Kg 

1.9mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:58 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:50 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:00 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

0.013mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

0.0092 

mg/Kg 

0.0092  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:03 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:50 

4.8 

mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:50 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:03 

0.011 

mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

0.37 

mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

0.045 

mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

0.0041 

mg/Kg 

0.0041  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

49 

mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

0.03 

mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:03 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:50 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:06 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:49 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:49 

0.066mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:49 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:49 

59  mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:49 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:49 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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12:00 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:49 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:49 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:49 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:00 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:45 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:06 

8.7  mg/Kg 

8.7  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:58 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:49 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:49 

86  mg/Kg 

86  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.057  mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

110  mg/Kg 

110  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:06 

130  mg/Kg 

130  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:58 

8.2  mg/Kg 

8.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

31  mg/Kg 

31  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

3.4  mg/Kg 

3.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.6  mg/Kg 

0.6  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.074  mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.0067  mg/Kg 

0.0067  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

90  mg/Kg 

90  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.034  mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:49 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:49 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:49 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:49 

0.051  mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:49 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:49 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:49 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:58 

0.25  mg/Kg 

0.25  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:49 

0.012  mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

1805226 


ED  000792  00000864-00664 


09:58 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:49 

O.lmg/Kg 

O.lmg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:49 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:49 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:58 

8.4  mg/Kg 

8.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

0.035  mg/Kg 

0.035 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:58 

130  mg/Kg 

130  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:49 

0.03  mg/Kg 

0.03 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:45 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/ Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.012mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

110  mg/Kg 

110  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:06 

32  mg/Kg 

32  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:00 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.0076mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:06 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:06 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:06 

0.041  mg/Kg 

0.041  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:06 

8.5  mg/Kg 

8.5  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

25  mg/Kg 

25  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:06 

0.014  mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:00 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:49 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:06 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:06 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:06 

0.057  mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:06 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:06 

94  mg/Kg 

94  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:06 

0.0079  mg/Kg 

0.0079  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:06 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:06 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:06 

0.086  mg/Kg 

0.086mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:06 

0.71  mg/Kg 

0.71  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:06 

3.5  mg/Kg 

3.5  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:06 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:06 

0.074  mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:45 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

160  mg/Kg 

160  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.032mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.21  mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

39  mg/Kg 

39  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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10:45 

0.026  mg/Kg 

0.026mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.89  mg/Kg 

0.89  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

6.8  mg/Kg 

6.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

6.7  mg/Kg 

6.7  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

74  mg/Kg 

74  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.24  mg/Kg 

0.24  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.0099  mg/Kg 

0.0099  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.0063  mg/Kg 

0.0063 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.56  mg/Kg 

0.56  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

2.8  mg/Kg 

2.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:45 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:25 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

7.6  mg/Kg 

7.6  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

7.6  mg/Kg 

7.6  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.76  mg/Kg 

0.76  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

45  mg/Kg 

45  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

7.6  mg/Kg 

7.6  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

45  mg/Kg 

45  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.76  mg/Kg 

0.76mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

7.6  mg/Kg 

7.6mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:52 

0.8  mg/Kg 

0.8  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.41  mg/Kg 

0.41 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.3  mg/Kg 

0.3 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:52 

0.8  mg/Kg 

0.8  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

0.8  mg/Kg 

0.8  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

0.86  mg/Kg 

0.86  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:52 

0.48  mg/Kg 

0.48  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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10:25 

0.38mg/Kg 

0.38mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:52 

0.67  mg/Kg 

0.67  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:25 

0.32  mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.76  mg/Kg 

0.76mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.76  mg/Kg 

0.76  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:25 

0.76  mg/Kg 

0.76mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:40 

53  mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:25 

0.23  mg/Kg 

0.23  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:52 

0.8  mg/Kg 

0.8  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

1.6  mg/Kg 

1.6  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

0.8  mg/Kg 

0.8  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

96  mg/Kg 

96  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

0.64  mg/Kg 

0.64  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

96  mg/Kg 

96  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

40  mg/Kg 

40  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

0.038  mg/Kg 

0.038mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

1.6  mg/Kg 

1.6  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

0.8  mg/Kg 

0.8  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

1.6  mg/Kg 

1.6  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

1.6  mg/Kg 

1.6  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

0.32  mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:52 

1.6  mg/Kg 

1.6  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:27 

0.55  mg/Kg 

0.55  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

12:27 

0.28  mg/Kg 

0.28  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

17:05 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

43  mg/Kg 

43  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

0.72  mg/Kg 

0.72  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

0.22  mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

0.36  mg/Kg 

0.36mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

12:27 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

12:27 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

12:27 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

17:05 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

12:27 

0.55  mg/Kg 

0.55  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

17:05 

0.72  mg/Kg 

0.72  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

12:27 

0.55  mg/Kg 

0.55  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

12:27 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

12:27 

0.28  mg/Kg 

0.28  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

12:27 

0.22  mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 
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08:40 

53  mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:27 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

10:30 

0.23  mg/Kg 

0.23  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:27 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

12:27 

0.23  mg/Kg 

0.23  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

12:27 

0.55  mg/Kg 

0.55  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

12:17 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:27 

33  mg/Kg 

33  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

17:05 

7.2  mg/Kg 

7.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:10 

0.21  mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

13  mg/Kg 

13  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

0.25  mg/Kg 

0.25  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

0.25  mg/Kg 

0.25  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

30  mg/Kg 

30  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

0.5  mg/Kg 

0.5  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

0.25  mg/Kg 

0.25  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

0.5  mg/Kg 

0.5  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

0.25  mg/Kg 

0.25  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

0.27  mg/Kg 

0.27  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:05 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

7.2  mg/Kg 

7.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

12:27 

0.28  mg/Kg 

0.28  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

17:05 

0.72  mg/Kg 

0.72  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

0.72  mg/Kg 

0.72  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

0.72  mg/Kg 

0.72  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

0.29  mg/Kg 

0.29  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

43  mg/Kg 

43  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

7.2  mg/Kg 

7.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

0.36  mg/Kg 

0.36mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

7.2  mg/Kg 

7.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

17:05 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.73929 

12:17 

7.7  mg/Kg 

7.7mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:27 

14  mg/Kg 

14  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

12:24 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:17 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

7.7  mg/Kg 

7.7  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

7.7  mg/Kg 

7.7  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

46  mg/Kg 

46  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

0.77  mg/Kg 

0.77  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

0.77  mg/Kg 

0.77  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

0.77  mg/Kg 

0.77  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 
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12:17 

0.018mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

0.39mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:24 

0.22mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:17 

46  mg/Kg 

46  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:24 

0.74mg/Kg 

0.74  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:17 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

7.7  mg/Kg 

7.7  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

0.77  mg/Kg 

0.77  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

0.39  mg/Kg 

0.39mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

0.77  mg/Kg 

0.77  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

0.23  mg/Kg 

0.23  mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

0.39  mg/Kg 

0.39mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:17 

0.31  mg/Kg 

0.31mg/Kg 

Sediment 

36.74125 

12:24 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:27 

0.28  mg/Kg 

0.28mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

12:27 

0.55  mg/Kg 

0.55  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

12:27 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

12:27 

0.28  mg/Kg 

0.28  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

12:27 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

12:24 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

7.4  mg/Kg 

7.4  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

7.4  mg/Kg 

7.4  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

45  mg/Kg 

45  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

0.74  mg/Kg 

0.74  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

0.74  mg/Kg 

0.74  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

0.018  mg/Kg 

0.018mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

17:10 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

12:24 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

45  mg/Kg 

45  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

7.4  mg/Kg 

7.4  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

7.4  mg/Kg 

7.4  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

0.31  mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

0.74  mg/Kg 

0.74mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

12:24 

0.74  mg/Kg 

0.74  mg/Kg 

Sediment 

36.7416 

11:15 

0.82  mg/Kg 

0.82  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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17:10 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

11:15 

0.24mg/Kg 

0.24  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.82  mg/Kg 

0.82  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.82  mg/Kg 

0.82  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.82  mg/Kg 

0.82  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

8.2  mg/Kg 

8.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

8.2  mg/Kg 

8.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

49  mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

49  mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.82  mg/Kg 

0.82  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

8.2  mg/Kg 

8.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:15 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:25 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

6.9  mg/Kg 

6.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.69  mg/Kg 

0.69  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:15 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:50 

1 mg/Kg 

1 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

1 mg/Kg 

1 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.5  mg/Kg 

0.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.4  mg/Kg 

0.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

1 mg/Kg 

1 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.5  mg/Kg 

0.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.5  mg/Kg 

0.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:15 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:50 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

12:25 

42  mg/Kg 

42  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:50 

1 mg/Kg 

1 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.024mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

1 mg/Kg 

1 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

25  mg/Kg 

25  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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08:50 

0.5  mg/Kg 

0.5mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.5  mg/Kg 

0.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.5  mg/Kg 

0.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.54  mg/Kg 

0.54mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:15 

8.2  mg/Kg 

8.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:50 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:30 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/ Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

7.2  mg/Kg 

7.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.36  mg/Kg 

0.36mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

7.2  mg/Kg 

7.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.36  mg/Kg 

0.36mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.72  mg/Kg 

0.72  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.72  mg/Kg 

0.72  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

43  mg/Kg 

43  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.29  mg/Kg 

0.29  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

43  mg/Kg 

43  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:25 

42  mg/Kg 

42  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:30 

7.2  mg/Kg 

7.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.72  mg/Kg 

0.72  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

17:10 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

0.5  mg/Kg 

0.5  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

30  mg/Kg 

30  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

0.5  mg/Kg 

0.5  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

0.5  mg/Kg 

0.5  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

17:10 

0.25  mg/Kg 

0.25  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

12:27 

0.28  mg/Kg 

0.28  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 

09:30 

0.72  mg/Kg 

0.72  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:25 

0.21  mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

17:10 

0.25  mg/Kg 

0.25  mg/Kg 

Sediment 

36.73915 

12:25 

0.69  mg/Kg 

0.69  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.69  mg/Kg 

0.69  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

6.9  mg/Kg 

6.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

6.9  mg/Kg 

6.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.69  mg/Kg 

0.69  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.69  mg/Kg 

0.69  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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12:25 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.29  mg/Kg 

0.29  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:30 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:25 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:30 

0.72  mg/Kg 

0.72  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:25 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

6.9  mg/Kg 

6.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

09:30 

7.2  mg/Kg 

7.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.36  mg/Kg 

0.36mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.21  mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:30 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:25 

0.28 

mg/Kg 

0.28  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:25 

17 

mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:35 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.36 

mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

44 

mg/Kg 

44  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.29 

mg/Kg 

0.29  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

44  mg/Kg 

44  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.73 

mg/Kg 

0.73 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.017mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

7.3 

mg/Kg 

7.3 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

7.3 

mg/Kg 

7.3 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.73 

mg/Kg 

0.73  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:30 

0.35 

mg/Kg 

0.35 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:35 

0.73 

mg/Kg 

0.73  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.15 

mg/Kg 

0.15 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.31 

mg/Kg 

0.31mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.36  mg/Kg 

0.36mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.22 

mg/Kg 

0.22 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.36 

mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:35 

0.39 

mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:30 

12 

mg/Kg 

12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

0.62 

mg/Kg 

0.62 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

0.58 

mg/Kg 

0.58  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

0.58 

mg/Kg 

0.58  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:35 

0.73 

mg/Kg 

0.73 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:40 

0.89 

mg/Kg 

0.89  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:27 

33 

mg/Kg 

33  mg/Kg 

Sediment 

36.74162 
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08:40 

8.9mg/Kg 

8.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.48mg/Kg 

0.48  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.45  mg/ Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.27  mg/Kg 

0.27  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

22  mg/Kg 

22  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:35 

0.73  mg/Kg 

0.73  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:40 

0.89  mg/Kg 

0.89  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:35 

7.3  mg/Kg 

7.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:40 

8.9  mg/Kg 

8.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

8.9  mg/Kg 

8.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.89  mg/Kg 

0.89  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.36  mg/Kg 

0.36mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.89  mg/Kg 

0.89  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

8.9  mg/Kg 

8.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:40 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:35 

7.3  mg/Kg 

7.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

08:40 

0.89  mg/Kg 

0.89  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:30 

0.58  mg/Kg 

0.58  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

29  mg/Kg 

29  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

0.48  mg/Kg 

0.48  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

12  mg/Kg 

12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

0.58  mg/Kg 

0.58  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

12  mg/Kg 

12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

69  mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

69  mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

0.46  mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

0.58  mg/Kg 

0.58mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:35 

0.36  mg/Kg 

0.36mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:30 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

12  mg/Kg 

12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:30 

0.58  mg/Kg 

0.58  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:18 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:48 

0.019mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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11:18 

0.021mg/Kg 

0.021mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

3.8 

mg/Kg 

3.8  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

0.0067 

mg/Kg 

0.0067  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

42 

mg/Kg 

42  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

0.023 

mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

0.004  mg/Kg 

0.004  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

0.081  mg/Kg 

0.081mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

0.02 

mg/Kg 

0.02mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:48 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.019  mg/Kg 

0.019mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

4.7 

mg/Kg 

4. 7 mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.016  mg/Kg 

0.016mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:18 

0.36 

mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:48 

17 

mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:18 

1.6 

mg/Kg 

1.6  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:48 

0.49 

mg/Kg 

0.49  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

10 

mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:18 

14  mg/Kg 

14  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

0.082 

mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:48 

0.23  mg/Kg 

0.23  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:10 

38  mg/Kg 

38  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:48 

0.25  mg/Kg 

0.25  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:10 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

77  mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.08  mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.16  mg/Kg 

0.16mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

1.6  mg/Kg 

1.6mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

4.9  mg/Kg 

4. 9 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.16  mg/Kg 

0.16mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

8.3  mg/Kg 

8.3  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:18 

3.9  mg/Kg 

3.9  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:10 

0.29  mg/Kg 

0.29  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 
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11:18 

0.0076  mg/Kg 

0.0076  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:18 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.80836 

11:10 

13  mg/Kg 

13  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:10 

0.0087  mg/Kg 

0.0087  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:10 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:10 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:10 

1.4  mg/Kg 

1.4mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:10 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:10 

0.036  mg/Kg 

0.036mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:10 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:10 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:10 

0.0033  mg/Kg 

0.0033  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:10 

0.019  mg/Kg 

0.019mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:48 

5.8  mg/Kg 

5.8mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:10 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

13:10 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:48 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:10 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:48 

0.56  mg/Kg 

0.56  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:10 

0.016 

mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

13:10 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

8.2 

mg/Kg 

8.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

4.9 

mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

1.6 

mg/Kg 

1.6  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:48 

91 

mg/Kg 

91  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

13:10 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

09:20 

0.088  mg/Kg 

0.088mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

13:10 

0.016mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.2 

mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

8.3 

mg/Kg 

8.3  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.078  mg/Kg 

0.078mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

14  mg/Kg 

14  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

75 

mg/Kg 

75  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.41 

mg/Kg 

0.41mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

3.9 

mg/Kg 

3.9  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:10 

0.16 

mg/Kg 

0.16mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:48 

0.21 

mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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13:10 

0.078  mg/Kg 

0.078  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:48 

0.022mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.28  mg/Kg 

0.28mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.58  mg/Kg 

0.58  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.22  mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

6.7  mg/Kg 

6.7  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

5.4  mg/Kg 

5.4mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.22  mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

100  mg/Kg 

100  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:32 

0.028  mg/Kg 

0.028mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

11:48 

0.22  mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

1.9  mg/Kg 

1.9mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.51  mg/Kg 

0.51  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.26  mg/Kg 

0.26  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.094  mg/Kg 

0.094  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

9.8  mg/Kg 

9.8  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

2.2  mg/Kg 

2.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.24  mg/Kg 

0.24mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

11  mg/Kg 

11 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.032  mg/Kg 

0.032 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:48 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:21 

0.0093  mg/Kg 

0.0093 

mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

09:10 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:47 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

0.083  mg/Kg 

0.083 

mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

70  mg/Kg 

70  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

10:21 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 
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09:47 

0.16mg/Kg 

0.16mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

10:21 

O.lmg/Kg 

O.lmg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

4.7  mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

09:47 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

0.0078  mg/Kg 

0.0078  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:32 

0.0033  mg/Kg 

0.0033  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

1.5  mg/Kg 

1.5  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

0.048  mg/Kg 

0.048  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:47 

0.0042  mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:32 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

10:21 

73  mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

09:47 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

0.0081  mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:47 

49  mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.86892 

09:32 

14  mg/Kg 

14  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

10:30 

0.0067  mg/Kg 

0.0067  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:30 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:30 

40  mg/Kg 

40  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:30 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:30 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:30 

0.0061  mg/Kg 

0.0061  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:30 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:30 

3.6  mg/Kg 

3.6  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:30 

0.018mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 
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10:30 

3.7  mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:21 

0.19mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:30 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:30 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:30 

0.077  mg/Kg 

0.077  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:27 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

0.061  mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

71  mg/Kg 

71  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:30 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:27 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

09:32 

40  mg/Kg 

40  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

10:21 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

0.071  mg/Kg 

0.071mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:21 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:27 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:30 

0.0035  mg/Kg 

0.0035  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:27 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:30 

58  mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:27 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

0.0082  mg/Kg 

0.0082  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

49  mg/Kg 

49  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:27 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

10:21 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.81409 

10:27 

0.008  mg/Kg 

0.008  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

11:07 

5.6  mg/Kg 

5.6  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

87  mg/Kg 

87  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

0.0048  mg/Kg 

0.0048  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 
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11:07 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

0.045  mg/Kg 

0.045  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

10:30 

0.039mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

11:07 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

2.3  mg/Kg 

2.3 

mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

0.0091  mg/Kg 

0.0091 

mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

10:30 

14  mg/Kg 

14  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:30 

0.0095 

mg/Kg 

0.0095 

mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:30 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:30 

0.051  mg/Kg 

0.051 

mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

10:30 

1.5 

mg/Kg 

1.5  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

09:32 

57 

mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

11:07 

5.5 

mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:10 

0.017 

mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

09:10 

0.41 

mg/Kg 

0.41 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.012 

mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

14 

mg/Kg 

14  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.08 

mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.13 

mg/Kg 

0.13 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:10 

0.0066 

mg/Kg 

0.0066  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

09:10 

8.5 

mg/Kg 

8.5 

mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.21 

mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.016 

mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:07 

0.053  mg/Kg 

0.053 

mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:10 

3.4  mg/Kg 

3.4mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:07 

0.43 

mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:10 

3.5 

mg/Kg 

3.5  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:10 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:10 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:10 

0.0062 

mg/Kg 

0.0062  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:10 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

11:07 

21 

mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

0.013 

mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

11:07 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.80855 

09:26 

0.018  mg/Kg 

0.018mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

11:10 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.80859 

09:32 

0.0062  mg/Kg 

0.0062  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 
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09:20 

0.038  mg/Kg 

0.038  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.0081  mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

73  mg/Kg 

73  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:26 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

10:30 

0.32 

mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.81431 

09:26 

0.21 

mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:20 

4.7 

mg/Kg 

4.7  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:32 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

3.7 

mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

3.6  mg/Kg 

3.6  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

0.031 

mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

0.0057 

mg/Kg 

0.0057  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:32 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

10:27 

0.0042 

mg/Kg 

0.0042  mg/Kg 

Sediment 

36.81427 

09:26 

35 

mg/Kg 

35  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

0.0097 

mg/Kg 

0.0097  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

0.2 

mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

9.4 

mg/Kg 

9.4  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

0.07 

mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

0.051 

mg/Kg 

0.051  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

9.2 

mg/Kg 

9.2  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

100  mg/Kg 

100  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:20 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:26 

150  mg/Kg 

150  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:20 

0.021mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:26 

3.9  mg/Kg 

3.9  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

0.88  mg/Kg 

0.88  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:20 

0.0077  mg/Kg 

0.0077  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.082  mg/Kg 

0.082mg/Kg 

Sediment 

36.78744 
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09:20 

0.02mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:32 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

09:26 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.8726 

12:00 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:00 

0.0099  mg/Kg 

0.0099  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:00 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:00 

62  mg/Kg 

62  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:00 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:00 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:00 

0.0049  mg/Kg 

0.0049  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

0.0065  mg/Kg 

0.0065  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:00 

2.3  mg/Kg 

2.3  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:00 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:00 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:00 

0.071  mg/Kg 

0.071mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:00 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:00 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:00 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:00 

21  mg/Kg 

21  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

10:41 

3.7  mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

12:00 

89  mg/Kg 

89  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

11:09 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

11:09 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

11:09 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

11:09 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

11:09 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

11:09 

2 mg/Kg 

2 mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

11:09 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

11:09 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

12:00 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

11:09 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

12:00 

5.6  mg/Kg 

5.6  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

11:09 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

11:09 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

12:00 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:00 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

09:32 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

12:00 

5.7  mg/Kg 

5.7  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

0.069  mg/Kg 

0.069mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

11:09 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

13:49 

0.053  mg/Kg 

0.053  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

12:05 

12  mg/Kg 

12  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

13:49 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

13:49 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.74034 

13:49 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 
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13:49 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

13:49 

6.6  mg/Kg 

6.6  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

12:05 

0.074  mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

13:49 

6.5  mg/Kg 

6.5  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

12:05 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

13:49 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

13:49 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/ Kg 

Sediment 

36.74034 

13:49 

0.21  mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

13:49 

72  mg/Kg 

72  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

13:49 

0.032mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

13:49 

0.0056  mg/Kg 

0.0056  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

13:49 

100  mg/Kg 

100  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

13:49 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

12:05 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

3.3  mg/Kg 

3.3  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

0.018  mg/Kg 

0.018mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

3.2  mg/Kg 

3.2  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

0.032mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

0.0065  mg/Kg 

0.0065  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

0.0034  mg/Kg 

0.0034  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

51  mg/Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

1.3  mg/Kg 

1.3  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

0.31  mg/Kg 

0.31mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:05 

0.049  mg/Kg 

0.049mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

11:09 

0.0096  mg/Kg 

0.0096  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

12:05 

35  mg/Kg 

35  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

12:20 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

0.47  mg/Kg 

0.47 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

84  mg/Kg 

84  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:09 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

12:20 

0.14mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

0.21  mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

15  mg/Kg 

15  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

0.087  mg/Kg 

0.087mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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12:20 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

9.2 

mg/Kg 

9.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

0.23 

mg/Kg 

0.23  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:41 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:41 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:41 

0.0058 

mg/Kg 

0.0058  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:41 

40  mg/Kg 

40  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:41 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:41 

0.02 

mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:41 

0.0034  mg/Kg 

0.0034  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:41 

58 

mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

12:20 

1.7 

mg/Kg 

1.7  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:41 

0.049  mg/Kg 

0.049  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

12:20 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:41 

0.31 

mg/Kg 

0.31mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

12:20 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

9 

mg/Kg 

9 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

0.026 

mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

0.026 

mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:20 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:40 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:41 

1.5 

mg/Kg 

1.5  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

11:09 

0.0086 

mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

12:40 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

5.9 

mg/Kg 

5.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:41 

0.014  mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:41 

0.068  mg/Kg 

0.068  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:41 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:41 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

12:40 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:09 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

12:40 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:09 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

11:09 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

11:09 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

11:09 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

11:09 

4.9  mg/Kg 

4.9  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

11:09 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 

13:49 

0.5  mg/Kg 

0.5  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

10:41 

14  mg/Kg 

14  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

12:40 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:09 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.73357 
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12:40 

6mg/Kg 

6 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

0.056mg/Kg 

0.056mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

0.14mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

0.0088  mg/Kg 

0.0088  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

2.8  mg/Kg 

2.8  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

54  mg/Kg 

54  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

0.068  mg/Kg 

0.068mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

1.1  mg/Kg 

1.1  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

3.5  mg/Kg 

3.5  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:40 

0.29  mg/Kg 

0.29  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:00 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

13:50 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

3.7  mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

14:22 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

13:50 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:00 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

3.6  mg/Kg 

3.6mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

13:50 

6.2  mg/Kg 

6.2  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:49 

2.7  mg/Kg 

2.7mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

10:00 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

6.1  mg/Kg 

6.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

13:50 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

6.3  mg/Kg 

6.3  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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13:50 

0.32mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

0.14mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

0.0097  mg/Kg 

0.0097  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

0.31  mg/ Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

3 mg/Kg 

3 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:50 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:00 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

13:50 

0.096mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:50 

0.46 

mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:00 

0.32 

mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:50 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

4.3 

mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

83 

mg/Kg 

83  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.086  mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.21 

mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

15 

mg/Kg 

15  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

1.7 

mg/Kg 

1.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

5.3 

mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.026  mg/Kg 

0.026mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

8.9 

mg/Kg 

8.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:00 

6.2 

mg/Kg 

6.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:22 

0.0096 

mg/Kg 

0.0096  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

10:00 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

2.9 

mg/Kg 

2.9mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.31 

mg/Kg 

0.31mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.094  mg/Kg 

0.094:mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:50 

0.015 

mg/Kg 

0.015mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:00 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:00 

0.012mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:50 

0.017mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.22 

mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

9.1 

mg/Kg 

9.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:50 

0.45 

mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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08:50 

0.086  mg/Kg 

0.086mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:00 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:15 

0.034mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

84  mg/Kg 

84  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

0.48  mg/Kg 

0.48  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

0.077  mg/Kg 

0.077  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

13  mg/Kg 

13  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.0057  mg/Kg 

0.0057  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.061  mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.0057  mg/Kg 

0.0057  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

3.7  mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

12:00 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

13:49 

0.081  mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

13:49 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

13:49 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

13:49 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

13:49 

25  mg/Kg 

25  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

14:15 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

0.0053  mg/Kg 

0.0053  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

59  mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

5.4  mg/Kg 

5.4mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

5.3  mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

0.05  mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

0.0098  mg/Kg 

0.0098  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:15 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

56  mg/Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.016mg/Kg 

0.016mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

3.6  mg/Kg 

3.6mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.019mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

3.5  mg/Kg 

3.5  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.034mg/Kg 

0.034  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 
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14:22 

0.018mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.026mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

39 

mg/Kg 

39  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.0068 

mg/Kg 

0.0068  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.0036 

mg/Kg 

0.0036  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.021mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

1.5 

mg/Kg 

1.5  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.039  mg/Kg 

0.039  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.32 

mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.052  mg/Kg 

0.052mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.27 

mg/Kg 

0.27  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

13:49 

0.061  mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.74034 

14:22 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

40  mg/Kg 

40  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

57 

mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.003 

mg/Kg 

0.003  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.0063 

mg/Kg 

0.0063  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

3.6 

mg/Kg 

3.6  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.061 

mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.0081 

mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.019  mg/Kg 

0.019mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

14  mg/Kg 

14  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

0.077  mg/Kg 

0.077  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

14:22 

1.5 

mg/Kg 

1.5  mg/Kg 

Sediment 

36.73532 

09:20 

0.41 

mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:32 

0.0081 

mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.093 

mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:20 

18 

mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:32 

5.1 

mg/Kg 

5.1mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:20 

1.9 

mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:32 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:20 

0.05 

mg/Kg 

0.05  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.0046  mg/Kg 

0.0046  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 
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09:20 

74mg/Kg 

74  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

51  mg/  Kg 

51  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:32 

0.08  mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:20 

0.066mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:32 

0.0043  mg/Kg 

0.0043  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

10:50 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:32 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

19  mg/Kg 

19  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

2.1  mg/Kg 

2.1  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:20 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:32 

79  mg/Kg 

79  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.031  mg/Kg 

0.031  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.086mg/Kg 

0.086  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

10:50 

0.07mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:20 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

10:50 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

7.3  mg/Kg 

7.3  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.14  mg/Kg 

0. 14  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

4.3  mg/Kg 

4.3  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:20 

0.0041  mg/Kg 

0.0041  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

10:50 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:20 

0.081  mg/Kg 

0.081  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

10:50 

67  mg/Kg 

67  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.38  mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

3.5  mg/Kg 

3.5  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

1.4  mg/Kg 

1.4mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:20 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

4.8  mg/Kg 

4.8  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 
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09:20 

0.033  mg/Kg 

0.033  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

10:50 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:20 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:32 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:20 

O.Ollmg/Kg 

0.011 

mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.058  mg/Kg 

0.058mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.016  mg/Kg 

0.016mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

09:20 

0.0086  mg/Kg 

0.0086  mg/Kg 

Sediment 

36.78744 

10:37 

0.027  mg/Kg 

0.027mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:24 

0.036  mg/Kg 

0.036  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:37 

0.034  mg/Kg 

0.034mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

4.6  mg/Kg 

4.6  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

0.044  mg/Kg 

0.044  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

0.0081  mg/Kg 

0.0081  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

4.7  mg/Kg 

4. 7 mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

0.095  mg/Kg 

0.095 

mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

0.0047  mg/Kg 

0.0047  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

74  mg/Kg 

74  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

1.9  mg/Kg 

1.9  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:24 

O.Ollmg/Kg 

0.011 

mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

0.047  mg/Kg 

0.047  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

5.3  mg/Kg 

5.3 

mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

09:32 

0.0074  mg/Kg 

0.0074  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

10:37 

51  mg/Kg 

51 

mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:24 

58  mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

0.054  mg/Kg 

0.054  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

0.45  mg/Kg 

0.45  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

2.2  mg/Kg 

2.2  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

0.005  mg/Kg 

0.005  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

84  mg/Kg 

84  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:37 

0.024mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:24 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

0.02  mg/Kg 

0.02mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

0.032  mg/Kg 

0.032  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 
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10:24 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

20  mg/Kg 

20  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:37 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

0.0089  mg/Kg 

0.0089  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:24 

0.029  mg/Kg 

0.029  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

09:44 

0.065  mg/Kg 

0.065 

mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

10:24 

0.026  mg/Kg 

0.026  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

09:44 

0.006  mg/Kg 

0.006  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

0.03  mg/Kg 

0.03  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

3.8  mg/Kg 

3.8  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

0.017  mg/Kg 

0.017 mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

0.023  mg/Kg 

0.023 

mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

3.9  mg/Kg 

3.9mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

0.006  mg/Kg 

0.006  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:32 

17  mg/Kg 

17  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.02  mg/Kg 

0.02 

mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.028  mg/Kg 

0.028  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.02  mg/Kg 

0.02 

mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:44 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

10:24 

5.4  mg/Kg 

5.4  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

0.1  mg/Kg 

0.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

0.0094  mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

10:24 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.74627 

09:44 

14  mg/Kg 

14  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

0.0085  mg/Kg 

0.0085 

mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

42  mg/Kg 

42  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:32 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:44 

0.29  mg/Kg 

0.29 mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

0.035  mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

12:00 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.72753 

09:44 

0.046  mg/Kg 

0.046  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

1.6  mg/Kg 

1.6mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

0.0032  mg/Kg 

0.0032  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

61  mg/Kg 

61  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:44 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.78637 

09:32 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.057  mg/Kg 

0.057mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.0039  mg/Kg 

0.0039  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 
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09:32 

70mg/Kg 

70  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

10:41 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:41 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

09:32 

0.043  mg/Kg 

0.043  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

48  mg/Kg 

48  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.0091  mg/Kg 

0.0091  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.0084  mg/Kg 

0.0084  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.037  mg/Kg 

0.037mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

10:37 

0.03  mg/Kg 

0.03 

mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

0.095  mg/Kg 

0.095 

mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

0.42  mg/Kg 

0.42 

mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

0.052  mg/Kg 

0.052  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

0.068  mg/Kg 

0.068mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:37 

0.013  mg/Kg 

0.013 

mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

09:32 

0.025  mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

10:50 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

7.4mg/Kg 

7.4mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.014  mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

12  mg/Kg 

12 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:32 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.35  mg/Kg 

0.35 

mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

09:32 

0.079  mg/Kg 

0.079  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

10:41 

0.074  mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:50 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:37 

18  mg/Kg 

18  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

09:32 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.78638 

10:41 

0.0064  mg/Kg 

0.0064  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:41 

0.069  mg/Kg 

0.069  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:41 

3.8  mg/Kg 

3.8mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

10:41 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.7462 

14:50 

0.0063  MG/KG 

0.0063 

MG/KG 

Sediment 

36.98296 

16:34 

0.044  MG/KG 

0.044  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

14:23 

1.6  MG/KG 

1.6MG/KG 

Sediment 

36.99963 

14:50 

0.0038  MG/KG 

0.0038  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

1.6  MG/KG 

1.6MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

1 MG/KG 

1 MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

0.067  MG/KG 

0.067  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

19  MG/KG 

19  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:56 

0.6  MG/KG 

0.6  MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:50 

30  MG/KG 

30  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

0.78  MG/KG 

0.78  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:56 

14  MG/KG 

14  MG/KG 

Sediment 

36.98301 
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14:56 

3.6MG/KG 

3.6MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:56 

0.18  MG/KG 

0.18MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:50 

0.96  MG/KG 

0.96MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:56 

0.64  MG/KG 

0.64  MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:50 

0.044  MG/KG 

0.044  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:56 

37  MG/KG 

37  MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:56 

5.7  MG/KG 

5.7  MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:56 

0.17  MG/KG 

0.17MG/KG 

Sediment 

36.98301 

16:34 

1.5  MG/KG 

1.5  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

9.7  MG/KG 

9.7MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.16  MG/KG 

0.16  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

14:56 

3 MG/KG 

3 MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:50 

7.4  MG/KG 

7.4  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

0.17  MG/KG 

0.17  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

0.052  MG/KG 

0.052  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

0.22  MG/KG 

0.22  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

0.24  MG/KG 

0.24  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

16:34 

3.7MG/KG 

3.7MG/KG 

Sediment 

36.93461 

14:50 

0.048  MG/KG 

0.048  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

16:34 

42  MG/KG 

42  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

14:50 

0.087  MG/KG 

0.087  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

0.3  MG/KG 

0.3  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

42  MG/KG 

42  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

130  MG/KG 

130MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

0.17  MG/KG 

0.17MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

0.16  MG/KG 

0.16  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

1.5  MG/KG 

1.5  MG/KG 

Sediment 

36.98296 

14:50 

7.8  MG/KG 

7.8MG/KG 

Sediment 

36.98296 

16:43 

0.33  MG/KG 

0.33  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.31  MG/KG 

0.31  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

2.3  MG/KG 

2.3  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

15  MG/KG 

15  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

0.24  MG/KG 

0.24  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

0.26  MG/KG 

0.26MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

5.6MG/KG 

5.6MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

0.36  MG/KG 

0.36MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

1.5  MG/KG 

1.5  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

0.079MG/KG 

0.079  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

0.26  MG/KG 

0.26MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

0.13  MG/KG 

0.13  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

0.0096  MG/KG 

0.0096  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

0.1  MG/KG 

0.1  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

1.5  MG/KG 

1.5  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

5.9  MG/KG 

5.9MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

100MG/KG 

100  MG/KG 

Sediment 

36.93461 
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17:05 

0.24MG/KG 

0.24MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:05 

22  MG/KG 

22  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:05 

0.12  MG/KG 

0.12MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:05 

0.009  MG/KG 

0.009  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:05 

0.095  MG/KG 

0.095  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

16:43 

0.066  MG/KG 

0.066  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

17:05 

2.3MG/KG 

2.3  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

16:25 

31  MG/KG 

31  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:43 

32MG/KG 

32  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

0.003  MG/KG 

0.003  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

0.23  MG/KG 

0.23  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

57  MG/KG 

57MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

1.2  MG/KG 

1.2  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:43 

0.072  MG/KG 

0.072  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

17:05 

1.4  MG/KG 

1.4MG/KG 

Sediment 

36.86528 

16:34 

0.22  MG/KG 

0.22  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:25 

0.12  MG/KG 

0.12MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

0.064  MG/KG 

0.064  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

0.0046  MG/KG 

0.0046  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

0.049  MG/KG 

0.049  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

0.73  MG/KG 

0.73  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:43 

2.5  MG/KG 

2.5  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

140  MG/KG 

140  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:25 

0.12  MG/KG 

0.12  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:34 

0.0037  MG/KG 

0.0037  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.17  MG/KG 

0.17  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

31  MG/KG 

31  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.13  MG/KG 

0.13  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.79  MG/KG 

0.79  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.048  MG/KG 

0.048  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:25 

1.2  MG/KG 

1.2  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

22  MG/KG 

22  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:34 

0.97MG/KG 

0.97MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:25 

0.0029  MG/KG 

0.0029  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

0.22MG/KG 

0.22  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

1.1  MG/KG 

1.1  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

5.4MG/KG 

5.4MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

14  MG/KG 

14  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

0.038  MG/KG 

0.038MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

0.35  MG/KG 

0.35  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

0.16  MG/KG 

0.16MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

0.035MG/KG 

0.035  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

0.7  MG/KG 

0.7  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

0.032  MG/KG 

0.032  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

1.1  MG/KG 

1.1  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

1805226 


ED  000792  00000864-00693 


16:25 

0.11MG/KG 

0.11MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

98  MG/KG 

98  MG/KG 

Sediment 

36.96475 

16:25 

5.7  MG/KG 

5.7MG/KG 

Sediment 

36.96475 

15:38 

0.9  MG/KG 

0.9  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:56 

0.008  MG/KG 

0.008  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

0.084  MG/KG 

0.084  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

1.3  MG/KG 

1.3  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

2.1  MG/KG 

2.1  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:38 

130  MG/KG 

130  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

39  MG/KG 

39  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

0.0037  MG/KG 

0.0037  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

0.29  MG/KG 

0.29MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

71  MG/KG 

71  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

7 MG/KG 

7 MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

18  MG/KG 

18  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

7.3  MG/KG 

7.3  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

16:34 

3.9  MG/KG 

3.9MG/KG 

Sediment 

36.93461 

15:38 

0.045  MG/KG 

0.045  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:56 

0.066  MG/KG 

0.066  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

17:18 

0.088  MG/KG 

0.088  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

15:38 

0.041  MG/KG 

0.041  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

17:05 

0.074  MG/KG 

0.074  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

15:38 

1.4  MG/KG 

1.4  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

0.15  MG/KG 

0.15  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

0.16  MG/KG 

0.16  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

0.23  MG/KG 

0.23  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

0.2  MG/KG 

0.2  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

0.049  MG/KG 

0.049  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

0.16MG/KG 

0.16  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

0.082MG/KG 

0.082  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

0.006  MG/KG 

0.006  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:38 

0.74  MG/KG 

0.74MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:56 

96  MG/KG 

96  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

16:02 

5.7  MG/KG 

5.7MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

0.31  MG/KG 

0.31  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

0.076  MG/KG 

0.076MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

0.25  MG/KG 

0.25  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

22  MG/KG 

22  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

0.13  MG/KG 

0.13  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

0.0093  MG/KG 

0.0093  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

0.098  MG/KG 

0.098  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

1.5  MG/KG 

1.5  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

2.4MG/KG 

2.4  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

15:56 

170  MG/KG 

170  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

53  MG/KG 

53  MG/KG 

Sediment 

36.96348 
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15:56 

0.11  MG/KG 

0.11MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

0.38  MG/KG 

0.38  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

0.22  MG/KG 

0.22  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

2 MG/KG 

2 MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

9.4  MG/KG 

9.4MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

24  MG/KG 

24  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

9.9  MG/KG 

9.9  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

0.61  MG/KG 

0.61  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

0.06  MG/KG 

0.06  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

1.2  MG/KG 

1.2  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

0.055  MG/KG 

0.055  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

1.9  MG/KG 

1.9  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

0.2  MG/KG 

0.2  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

0.21  MG/KG 

0.21  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:56 

0.27  MG/KG 

0.27  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

15:38 

1.5  MG/KG 

1.5  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

15:56 

0.0052  MG/KG 

0.0052  MG/KG 

Sediment 

36.96348 

16:34 

0.087  MG/KG 

0.087  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

15:38 

0.063  MG/KG 

0.063  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

16:34 

0.78  MG/KG 

0.78MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.13  MG/KG 

0.13  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

30  MG/KG 

30  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.12  MG/KG 

0.12  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.17MG/KG 

0.17  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.16  MG/KG 

0.16MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

9.7  MG/KG 

9.7  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

1.5  MG/KG 

1.5  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.044  MG/KG 

0.044  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.0042  MG/KG 

0.0042  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

1.6  MG/KG 

1.6MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.96  MG/KG 

0.96MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.0063  MG/KG 

0.0063  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

3.7  MG/KG 

3.7MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.17  MG/KG 

0.17  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.052  MG/KG 

0.052  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.24  MG/KG 

0.24  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

42  MG/KG 

42  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

130  MG/KG 

130  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

1.6  MG/KG 

1.6MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

1 MG/KG 

1 MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.0064  MG/KG 

0.0064  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.088  MG/KG 

0.088  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.17  MG/KG 

0.17MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.053  MG/KG 

0.053  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

0.22  MG/KG 

0.22  MG/KG 

Sediment 

36.93461 
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16:34 

0.24  MG/KG 

0.24MG/KG 

Sediment 

36.93461 

16:34 

1 MG/KG 

1 MG/KG 

Sediment 

36.93461 

14:56 

0.82  MG/KG 

0.82  MG/KG 

Sediment 

36.98301 

16:34 

3.9  MG/KG 

3.9MG/KG 

Sediment 

36.93461 

14:56 

100  MG/KG 

100  MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:56 

32 

MG/KG 

32  MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:56 

0.2 

MG/KG 

0.2 

MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:56 

0.65  MG/KG 

0.65 

MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:56 

58  MG/KG 

58  MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:56 

0.33  MG/KG 

0.33 

MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:56 

0.024MG/KG 

0.024  MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:56 

0.25  MG/KG 

0.25 

MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:56 

3.8  MG/KG 

3.8  MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:56 

6.2  MG/KG 

6.2 

MG/KG 

Sediment 

36.98301 

14:56 

0.23  MG/KG 

0.23 

MG/KG 

Sediment 

36.98301 

16:34 

0.048  MG/KG 

0.048  MG/KG 

Sediment 

36.93461 

14:56 

0.91  MG/KG 

0.91 

MG/KG 

Sediment 

36.98301 

15:38 

0.94  MG/KG 

0.94  MG/KG 

Sediment 

36.95936 

14:56 

0.0032  MG/KG 

0.0032  MG/KG 

Sediment 

36.98301 

16:02 

0.25  MG/KG 

0.25 

MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

0.23  MG/KG 

0.23  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

14  MG/KG 

14  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

2.2  MG/KG 

2.2  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

0.064  MG/KG 

0.064  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

5.4  MG/KG 

5.4  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

1.4  MG/KG 

1.4  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

0.07  MG/KG 

0.07  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

1.1  MG/KG 

1.1 

MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

0.0029  MG/KG 

0.0029  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

31  MG/KG 

31 

MG/KG 

Sediment 

36.96355 

16:02 

98  MG/KG 

98  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

14:56 

15  MG/KG 

15  MG/KG 

Sediment 

36.98301 

15:10 

0.011MG/KG 

0.011  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

13:10 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

56  mg/ Kg 

56  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

2.9  mg/Kg 

2.9  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

6.2  mg/Kg 

6.2  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

6 mg/Kg 

6 mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:03 

2.7  mg/Kg 

2.7  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

15:10 

120  MG/KG 

120  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

13:10 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

15:10 

390MG/KG 

390  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

10:50 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

6.8  mg/Kg 

6.8  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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10:50 

6.9  mg/Kg 

6.9 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

12  mg/Kg 

12  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

3.2  mg/Kg 

3.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:10 

3.6  mg/Kg 

3.6  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.093  mg/Kg 

0.093  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

18:13 

0.088  MG/KG 

0.088  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

13:10 

0.0096  mg/Kg 

0.0096  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

1.2  mg/Kg 

1.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.31  mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.12  mg/Kg 

0.12 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.3  mg/Kg 

0.3 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.15  mg/Kg 

0.15 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.012  mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:10 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:50 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:10 

0.12  mg/Kg 

0.12 

mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

18:13 

28  MG/KG 

28  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

10:50 

62  mg/Kg 

62 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

18:13 

0.31  MG/KG 

0.31  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.11  MG/KG 

0.11  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

7.2  MG/KG 

7.2 

MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.44  MG/KG 

0.44  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.4  MG/KG 

0.4  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

120MG/KG 

120  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.32  MG/KG 

0.32  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

10:50 

0.0095  mg/Kg 

0.0095 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

18:13 

0.16  MG/KG 

0.16MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.012MG/KG 

0.012  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.12  MG/KG 

0.12  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

1.8  MG/KG 

1.8MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

3 MG/KG 

3 MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.0033  MG/KG 

0.0033  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

17:18 

0.12  MG/KG 

0.12MG/KG 

Sediment 

36.86541 

18:13 

0.096  MG/KG 

0.096  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

10:50 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:03 

0.72  mg/Kg 

0.72  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:50 

0.078  mg/Kg 

0.078  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.019mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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10:50 

0.14mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

18:13 

39  MG/KG 

39  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

10:50 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.065  mg/Kg 

0.065  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

1.3 

mg/Kg 

1.3 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:50 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:50 

6.7 

mg/Kg 

6.7  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:37 

120  mg/Kg 

120  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

6.2 

mg/Kg 

6.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

22 

mg/Kg 

22  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

13 

mg/Kg 

13 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

13 

mg/Kg 

13 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

7.7 

mg/Kg 

7.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:03 

0.022 

mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:50 

6.6 

mg/Kg 

6.6  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:37 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:50 

11 

mg/Kg 

11 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

3.2 

mg/Kg 

3.2  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

61 

mg/Kg 

61 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.13 

mg/Kg 

0.13 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.076  mg/Kg 

0.076  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

3.9 

mg/Kg 

3.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:37 

0.3 

mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

2.5 

mg/Kg 

2.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

0.67 

mg/Kg 

0.67 mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

0.025 

mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

0.25 

mg/Kg 

0.25  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

0.25 

mg/Kg 

0.25 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

0.2 

mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

0.25 

mg/Kg 

0.25 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

0.32 

mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

0.27 

mg/Kg 

0.27  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:37 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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09:37 

0.037  mg/Kg 

0.037  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:50 

0.14mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:37 

0.65  mg/Kg 

0.65  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:03 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:50 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:03 

0.27  mg/Kg 

0.27 mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

0.27  mg/Kg 

0.27  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

0.04  mg/Kg 

0.04  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

6.6  mg/Kg 

6.6  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

24  mg/Kg 

24  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

0.32  mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

0.21  mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

0.69  mg/Kg 

0.69  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

0.27  mg/Kg 

0.27  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

0.027mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

0.29  mg/Kg 

0.29  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:50 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

18:13 

1.8  MG/KG 

1.8  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

09:50 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:03 

130  mg/Kg 

130  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:50 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

1.3  mg/Kg 

1.3  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

09:50 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

11:03 

8.2  mg/Kg 

8.2  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

14  mg/Kg 

14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:03 

14  mg/Kg 

14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

09:50 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

17:18 

0.0046  MG/KG 

0.0046  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

0.034MG/KG 

0.034  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

0.69  MG/KG 

0.69  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

2.7  MG/KG 

2.7MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

0.031  MG/KG 

0.031  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

1.1  MG/KG 

1.1MG/KG 

Sediment 

36.86541 
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17:18 

7MG/KG 

7 MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:49 

11  MG/KG 

11  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:18 

0.063  MG/KG 

0.063  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

0.038  MG/KG 

0.038MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

0.048  MG/KG 

0.048  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

0.72  MG/KG 

0.72  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

1.2  MG/KG 

1.2MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

120  MG/KG 

120  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

37  MG/KG 

37  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

0.0036  MG/KG 

0.0036  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

11  MG/KG 

11  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

0.0028  MG/KG 

0.0028  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

18:13 

1.4  MG/KG 

1.4  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

17:49 

0.18  MG/KG 

0.18  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:49 

4.2  MG/KG 

4.2  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:49 

0.23  MG/KG 

0.23  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:49 

0.057  MG/KG 

0.057  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:49 

0.19  MG/KG 

0.19  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:18 

0.56  MG/KG 

0.56MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

30  MG/KG 

30  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

0.12  MG/KG 

0.12  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

16:02 

0.35  MG/KG 

0.35  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

17:18 

0.11  MG/KG 

0.11MG/KG 

Sediment 

36.86541 

14:23 

2.6  MG/KG 

2.6MG/KG 

Sediment 

36.99963 

17:18 

2.8  MG/KG 

2.8  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

0.17  MG/KG 

0.17MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

0.16  MG/KG 

0.16  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

0.042  MG/KG 

0.042  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:18 

96  MG/KG 

96  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:05 

5.3  MG/KG 

5.3  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:13 

0.11  MG/KG 

0.11  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:05 

95  MG/KG 

95  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:05 

30  MG/KG 

30  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:05 

0.003  MG/KG 

0.003  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:05 

0.22  MG/KG 

0.22  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:05 

1.1  MG/KG 

1.1  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:13 

0.89  MG/KG 

0.89  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:05 

1.4MG/KG 

1.4MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:13 

0.059  MG/KG 

0.059MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:05 

0.062MG/KG 

0.062  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:05 

2.1  MG/KG 

2.1  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:05 

14  MG/KG 

14  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:05 

0.22  MG/KG 

0.22MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:05 

0.24  MG/KG 

0.24  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:05 

5.5  MG/KG 

5.5  MG/KG 

Sediment 

36.86528 
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17:05 

0.34  MG/KG 

0.34MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:05 

0.068  MG/KG 

0.068  MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:13 

3.5  MG/KG 

3.5  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:49 

1.6  MG/KG 

1.6  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:13 

0.85  MG/KG 

0.85  MG/KG 

i 

Sediment 

36.86541 

17:13 

3.3  MG/KG 

3.3  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

0.039  MG/KG 

0.039  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

1.3  MG/KG 

1.3  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

8.6  MG/KG 

8.6MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

1.4  MG/KG 

1.4MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

0.15  MG/KG 

0.15MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

0.69  MG/KG 

0.69  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

0.21  MG/KG 

0.21  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

0.19  MG/KG 

0.19  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

0.046  MG/KG 

0.046  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

0.15  MG/KG 

0.15  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

13  MG/KG 

13  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

0.077MG/KG 

0.077MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

0.0056  MG/KG 

0.0056  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

17:13 

0.14  MG/KG 

0.14  MG/KG 

Sediment 

36.86541 

18:13 

0.32  MG/KG 

0.32  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.17  MG/KG 

0.17MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.012  MG/KG 

0.012  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.13  MG/KG 

0.13  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

1.9  MG/KG 

1.9  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

3.1  MG/KG 

3.1  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.004  MG/KG 

0.004  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

17:49 

0.17  MG/KG 

0.17  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

18:13 

0.3  MG/KG 

0.3  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.099  MG/KG 

0.099  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.12  MG/KG 

0.12  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

7.4  MG/KG 

7.4  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

17:55 

110  MG/KG 

110  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:55 

34  MG/KG 

34  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:55 

0.0032  MG/KG 

0.0032  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:55 

1.3  MG/KG 

1.3  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

18:13 

18  MG/KG 

18  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.091  MG/KG 

0.091  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

6.8  MG/KG 

6.8  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.08  MG/KG 

0.08  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

2.8  MG/KG 

2.8MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

18  MG/KG 

18  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.29  MG/KG 

0.29  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

130MG/KG 

130  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

29  MG/KG 

29  MG/KG 

Sediment 

36.82861 
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18:13 

1.5  MG/KG 

1.5  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.33  MG/KG 

0.33  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

1.8  MG/KG 

1.8  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

7.1  MG/KG 

7.1MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.083  MG/KG 

0.083  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

2.9  MG/KG 

2.9MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.46  MG/KG 

0.46  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

18:13 

0.41  MG/KG 

0.41  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

17:55 

6.1  MG/KG 

6.1MG/KG 

Sediment 

36.83053 

18:13 

40  MG/KG 

40  MG/KG 

Sediment 

36.82861 

17:49 

1.8  MG/KG 

1.8MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:55 

0.079  MG/KG 

0.079  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:49 

46  MG/KG 

46  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:49 

0.0042  MG/KG 

0.0042  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:49 

17  MG/KG 

17  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:49 

0.095  MG/KG 

0.095  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:49 

0.0069  MG/KG 

0.0069  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:55 

2.7  MG/KG 

2.7MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:49 

1.1  MG/KG 

1.1  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:55 

1.6  MG/KG 

1.6  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:49 

0.13  MG/KG 

0.13  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:49 

0.52  MG/KG 

0.52  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:49 

0.85  MG/KG 

0.85  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:49 

0.052MG/KG 

0.052  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:49 

1 MG/KG 

1 MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:49 

4 MG/KG 

4 MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:49 

0.048  MG/KG 

0.048  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:49 

0.073  MG/KG 

0.073  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:55 

0.39  MG/KG 

0.39  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:05 

0.31  MG/KG 

0.31MG/KG 

Sediment 

36.86528 

17:55 

0.072  MG/KG 

0.072  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:55 

2.5  MG/KG 

2.5  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:55 

16  MG/KG 

16  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:55 

0.26  MG/KG 

0.26MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:55 

0.28  MG/KG 

0.28MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:49 

150  MG/KG 

150  MG/KG 

Sediment 

36.8305 

17:55 

6.4  MG/KG 

6.4  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:55 

1.6  MG/KG 

1.6MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:55 

0.35  MG/KG 

; 

0.35  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:55 

0.086  MG/KG 

0.086  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:55 

0.28  MG/KG 

0.28MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:55 

25  MG/KG 

25  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:55 

0.14  MG/KG 

0.14  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:55 

0.01  MG/KG 

0.01  MG/KG 

Sediment 

36.83053 

17:55 

0.11  MG/KG 

0.11MG/KG 

Sediment 

36.83053 
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17:55 

0.1  MG/KG 

0.1MG/KG 

Sediment 

36.83053 

12:35 

0.039  MG/KG 

0.039  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

14:17 

20  MG/KG 

20MG/KG 

Sediment 

36.99953 

12:35 

1.5  MG/KG 

1.5  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

38  MG/KG 

38  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

27  MG/KG 

27  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

0.079  MG/KG 

0.079  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

0.043  MG/KG 

0.043  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

0.12  MG/KG 

0.12  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

3.4  MG/KG 

3.4MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

0.15  MG/KG 

0.15  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

1.4  MG/KG 

1.4  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

8.7  MG/KG 

8.7MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

1.4  MG/KG 

1.4  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

0.15  MG/KG 

0.15  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

0.2  MG/KG 

0.2  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

0.05  MG/KG 

0.05  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

0.006  MG/KG 

0.006  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

0.86  MG/KG 

0.86  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

0.047  MG/KG 

0.047  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

13:05 

3.4  MG/KG 

3.4  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

0.04  MG/KG 

0.04  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

1.4  MG/KG 

1.4  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

8.8  MG/KG 

8.8  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

0.14  MG/KG 

0.14  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

3.6  MG/KG 

3.6  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

12:35 

0.91  MG/KG 

0.91  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

0.19  MG/KG 

0.19  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

0.29  MG/KG 

0.29  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

0.0057  MG/KG 

0.0057  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

0.15  MG/KG 

0.15  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

0.0039  MG/KG 

0.0039  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

0.27  MG/KG 

0.27MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

3.5  MG/KG 

3.5  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

1.1  MG/KG 

1.1  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

120  MG/KG 

120  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:35 

0.14  MG/KG 

0.14  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:10 

0.052  MG/KG 

0.052  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:10 

0.21  MG/KG 

0.21  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:10 

0.0063  MG/KG 

0.0063  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:10 

0.17  MG/KG 

0.17MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:10 

0.0041  MG/KG 

0.0041  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:10 

0.12MG/KG 

0.12  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:10 

7.7  MG/KG 

7.7  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:30 

0.16MG/KG 

0.16MG/KG 

Sediment 

36.94713 
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12:10 

130  MG/KG 

130  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:30 

9.2  MG/KG 

9.2MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:10 

0.17  MG/KG 

0.17  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:10 

0.066  MG/KG 

0.066MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:10 

0.99  MG/KG 

0.99  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:10 

1.6  MG/KG 

1.6MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:10 

41  MG/KG 

41  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:10 

30  MG/KG 

30  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:10 

0.086  MG/KG 

0.086  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:10 

0.24  MG/KG 

0.24MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:30 

14  MG/KG 

14  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

13:05 

0.079  MG/KG 

0.079  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

12:30 

3.7  MG/KG 

3.7MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

0.23  MG/KG 

0.23  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

130MG/KG 

130  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

0.16  MG/KG 

0.16  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

0.063  MG/KG 

0.063  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

0.95  MG/KG 

0.95  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:10 

0.16  MG/KG 

0.16  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:30 

40  MG/KG 

40  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

0.75  MG/KG 

0.75  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

0.083  MG/KG 

0.083  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

0.045  MG/KG 

0.045  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

0.91  MG/KG 

0.91  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

3.5  MG/KG 

3.5  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

0.042  MG/KG 

0.042  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

1.4  MG/KG 

1.4  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

0.0037  MG/KG 

0.0037  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

12:30 

1.5  MG/KG 

1.5  MG/KG 

Sediment 

36.94713 

13:26 

5.8  MG/KG 

5.8  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

0.1  MG/KG 

0.1  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

1.6  MG/KG 

1.6MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

2.5  MG/KG 

2.5  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

33  MG/KG 

33  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

23  MG/KG 

23  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

0.14  MG/KG 

0.14  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:17 

0.11  MG/KG 

0.11  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:26 

1.5  MG/KG 

1.5  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

100  MG/KG 

100  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

0.068  MG/KG 

0.068MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

2.3  MG/KG 

2.3  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

15  MG/KG 

15  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

1.2  MG/KG 

1.2  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:17 

0.047  MG/KG 

0.047  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

0.15  MG/KG 

0.15MG/KG 

Sediment 

36.91655 
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13:05 

4.4MG/KG 

4.4  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:26 

0.074MG/KG 

0.074  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

0.081  MG/KG 

0.081  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

14:17 

0.32  MG/KG 

0.32  MG/KG 

Sediment 

36.99953 

14:17 

0.34  MG/KG 

0.34MG/KG 

Sediment 

36.99953 

14:17 

7.9  MG/KG 

7.9MG/KG 

Sediment 

36.99953 

14:17 

0.49  MG/KG 

0.49  MG/KG 

Sediment 

36.99953 

14:17 

0.44  MG/KG 

0.44  MG/KG 

Sediment 

36.99953 

14:17 

140MG/KG 

140  MG/KG 

Sediment 

36.99953 

14:17 

43  MG/KG 

43  MG/KG 

Sediment 

36.99953 

13:26 

0.27  MG/KG 

0.27  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

0.24  MG/KG 

0.24  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

0.33  MG/KG 

0.33  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

0.0098  MG/KG 

0.0098  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

0.26  MG/KG 

0.26  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

0.0031  MG/KG 

0.0031  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

0.24  MG/KG 

0.24  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

6 MG/KG 

6 MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:26 

0.37  MG/KG 

0.37  MG/KG 

Sediment 

36.91667 

13:17 

3.5  MG/KG 

3.5  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

14:17 

0.0041  MG/KG 

0.0041  MG/KG 

Sediment 

36.99953 

13:05 

0.2  MG/KG 

0.2  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

0.047  MG/KG 

0.047  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

0.0058  MG/KG 

0.0058  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

0.15  MG/KG 

0.15  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

0.018  MG/KG 

0.018  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

0.28  MG/KG 

0.28  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

3.5MG/KG 

3.5  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:17 

0.0036  MG/KG 

0.0036  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:05 

120MG/KG 

120  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:17 

0.14  MG/KG 

0.14  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:05 

0.16  MG/KG 

0.16  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

0.3  MG/KG 

0.3  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

0.91  MG/KG 

0.91  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

3 MG/KG 

3 MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

38  MG/KG 

38  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:05 

14  MG/KG 

14  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

12:10 

7.3  MG/KG 

7.3  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

13:05 

1.1  MG/KG 

1.1  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:17 

0.078MG/KG 

0.078  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

1.1  MG/KG 

1.1  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

120  MG/KG 

120  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

0.19MG/KG 

0.19  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

0.15  MG/KG 

0.15  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

0.12  MG/KG 

0.12MG/KG 

Sediment 

36.91655 
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13:17 

0.9  MG/KG 

0.9  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

1.5  MG/KG 

1.5  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

1.4  MG/KG 

1.4  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

14  MG/KG 

14  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

0.0057  MG/KG 

0.0057  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

0.043  MG/KG 

0.043  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

0.86  MG/KG 

0.86  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

3.3  MG/KG 

3.3  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

0.039  MG/KG 

0.039  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

1.3  MG/KG 

1.3  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:17 

8.7MG/KG 

8.7  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

13:05 

0.043  MG/KG 

0.043  MG/KG 

Sediment 

36.91876 

13:17 

38MG/KG 

38  MG/KG 

Sediment 

36.91655 

17:00 

0.046  MG/KG 

0.046  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

16:23 

0.064  MG/KG 

0.064  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

0.0061  MG/KG 

0.0061  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

0.084  MG/KG 

0.084MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

15  MG/KG 

15  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

0.17  MG/KG 

0.17  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

17:00 

0.076  MG/KG 

0.076  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

1.3  MG/KG 

1.3  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

0.15  MG/KG 

0.15  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

16:23 

0.75  MG/KG 

0.75  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

17:00 

0.19  MG/KG 

0.19MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

0.21  MG/KG 

0.21  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

3.4  MG/KG 

3.4  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

0.053  MG/KG 

0.053  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

0.15  MG/KG 

0.15  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

0.14  MG/KG 

0.14  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

15:48 

27  MG/KG 

27  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

17:00 

13  MG/KG 

13  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

16:23 

0.15  MG/KG 

0.15  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

12:10 

0.047  MG/KG 

0.047  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

16:23 

40  MG/KG 

40  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

130  MG/KG 

130MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

0.05  MG/KG 

0.05  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

0.21  MG/KG 

0.21  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

0.23  MG/KG 

0.23  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

3.8  MG/KG 

3.8MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

0.97  MG/KG 

0.97  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

0.16MG/KG 

0.16  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

1.6  MG/KG 

1.6MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

9.3  MG/KG 

9.3  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

1.4  MG/KG 

1.4  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

0.042  MG/KG 

0.042  MG/KG 

Sediment 

36.74961 
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16:23 

3,6  MG/KG 

3.6MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

0.92  MG/KG 

0.92MG/KG 

Sediment 

36.74961 

16:23 

0.046MG/KG 

0.046  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

17:00 

0.038  MG/KG 

0.038  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

16:23 

0.059  MG/KG 

0.059  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

17:10 

0.61  MG/KG 

0.61  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

0.19  MG/KG 

0.19  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

0.047  MG/KG 

0.047  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

0.13  MG/KG 

0.13  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

0.12  MG/KG 

0.12  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

1.2  MG/KG 

1.2  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

0.034  MG/KG 

0.034  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

8.4  MG/KG 

8.4  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

0.037MG/KG 

0.037MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

0.13  MG/KG 

0.13  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

23  MG/KG 

23  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

6 MG/KG 

6 MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

15  MG/KG 

15  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

5.8  MG/KG 

5.8MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

0.0029  MG/KG 

0.0029  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

33  MG/KG 

33  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

100MG/KG 

100  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

0.74  MG/KG 

0.74  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

0.058  MG/KG 

0.058  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

3.2  MG/KG 

3.2  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

0.84  MG/KG 

0.84  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

0.042  MG/KG 

0.042  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

0.68  MG/KG 

0.68  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

0.0035  MG/KG 

0.0035  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

37  MG/KG 

37  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

120MG/KG 

120  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

0.17  MG/KG 

0.17  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

0.88  MG/KG 

0.88  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

0.04  MG/KG 

0.04  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:00 

0.0055  MG/KG 

0.0055 

MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

1.3  MG/KG 

1.3 

MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

0.78  MG/KG 

0.78  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

0.052  MG/KG 

0.052  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

0.0049  MG/KG 

0.0049  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

17:10 

0.068MG/KG 

0.068  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

15:48 

0.69  MG/KG 

0.69  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

17:00 

1.4  MG/KG 

1.4  MG/KG 

Sediment 

36.74278 

15:38 

43  MG/KG 

43  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:10 

0.018MG/KG 

0.018  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:10 

0.25  MG/KG 

0.25  MG/KG 

Sediment 

36.71469 
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15:10 

0.49  MG/KG 

0.49  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:10 

0.15  MG/KG 

0.15  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:10 

87  MG/KG 

87  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:10 

1.4  MG/KG 

1.4MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:38 

0.18  MG/KG 

0.18MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

0.0042  MG/KG 

0.0042  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:10 

4.7MG/KG 

4.7  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:38 

140  MG/KG 

140  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

1.7 

MG/KG 

1.7MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

1 MG/KG 

1 MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

0.069  MG/KG 

0.069  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

0.0065  MG/KG 

0.0065  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

0.09  MG/KG 

0.09  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

16:23 

0.004  MG/KG 

0.004  MG/KG 

Sediment 

36.74961 

15:10 

0.35  MG/KG 

0.35  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:10 

28  MG/KG 

28  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

12:10 

19  MG/KG 

19  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:10 

0.043  MG/KG 

0.043  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

12:10 

1.5  MG/KG 

1.5  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

14:23 

110MG/KG 

110  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

12:10 

0.77  MG/KG 

0.77  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

16:02 

0.089  MG/KG 

0.089  MG/KG 

Sediment 

36.96355 

15:10 

11  MG/KG 

11  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:10 

0.19  MG/KG 

0.19  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:10 

0.45  MG/KG 

0.45  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:10 

2.9  MG/KG 

2.9  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:10 

4.3  MG/KG 

4.3 

MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:10 

0.13  MG/KG 

0.13 

MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:10 

11  MG/KG 

11  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:10 

2.8  MG/KG 

2.8  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:10 

0.14  MG/KG 

0.14  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:10 

2.3  MG/KG 

2.3  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:38 

0.054MG/KG 

0.054  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:10 

0.49  MG/KG 

0.49  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

15:48 

0.15  MG/KG 

0.15  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

0.0056  MG/KG 

0.0056  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

0.077  MG/KG 

0.077  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

0.15  MG/KG 

0.15  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

0.046  MG/KG 

0.046  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

0.19  MG/KG 

0.19  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

0.21  MG/KG 

0.21  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

16  MG/KG 

16  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

0.054  MG/KG 

0.054  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

1.4  MG/KG 

1.4  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

0.14  MG/KG 

0.14MG/KG 

Sediment 

36.72858 
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15:48 

8.5  MG/KG 

8.5MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

1.3  MG/KG 

1.3  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

0.038  MG/KG 

0.038MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

3.3  MG/KG 

3.3  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

0.84  MG/KG 

0.84MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

0.042  MG/KG 

0.042  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

3.4  MG/KG 

3.4MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

0.98 

MG/KG 

0.98MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

0.22 

MG/KG 

0.22  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

0.25  MG/KG 

0.25  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

4 MG/KG 

4MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

0.17  MG/KG 

0.17  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

0.16  MG/KG 

0.16MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

9.9  MG/KG 

9.9  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

1.5  MG/KG 

1.5  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

0.059  MG/KG 

0.059  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

3.8  MG/KG 

3.8MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

0.89  MG/KG 

0.89  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

0.049  MG/KG 

0.049  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

0.81  MG/KG 

0.81  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:38 

0.12  MG/KG 

0.12  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

0.0032  MG/KG 

0.0032  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

37  MG/KG 

37  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

15:48 

120MG/KG 

120  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

12:10 

0.95  MG/KG 

0.95  MG/KG 

Sediment 

36.94235 

15:38 

0.045  MG/KG 

0.045  MG/KG 

Sediment 

36.72858 

12:30 

0.061  mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

1.2mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

58  mg/Kg 

58  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.073  mg/Kg 

0.073  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.018  mg/Kg 

0.018mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

6.4  mg/Kg 

6.4mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:00 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:30 

0.097  mg/Kg 

0.097  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.31  mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.061mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

14:23 

2.4  MG/KG 

2.4  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

12:30 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

1805226 


ED  000792  00000864-00709 


14:23 

0.01  MG/KG 

0.01  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

14:23 

15  MG/KG 

15  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

14:23 

0.25  MG/KG 

0.25  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

14:23 

0.27  MG/KG 

0.27MG/KG 

Sediment 

36.99963 

14:23 

6.2  MG/KG 

6.2  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

14:23 

0.38  MG/KG 

0.38MG/KG 

Sediment 

36.99963 

14:23 

0.34  MG/KG 

0.34  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

14:23 

0.083  MG/KG 

0.083  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

12:30 

3 mg/Kg 

3 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

14:23 

0.14  MG/KG 

0.14  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

12:30 

0.01  mg/Kg 

O.Olmg/Kg 

Sediment 

36.73056 

14:23 

0.11  MG/KG 

0.11  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

14:23 

0.0032  MG/KG 

0.0032  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

14:17 

0.11  MG/KG 

0.11  MG/KG 

Sediment 

36.99953 

14:17 

0.35  MG/KG 

0.35  MG/KG 

Sediment 

36.99953 

14:17 

0.18  MG/KG 

0.18MG/KG 

Sediment 

36.99953 

12:30 

3.8  mg/Kg 

3.8  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

6.3  mg/Kg 

6.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

14:23 

0.27  MG/KG 

0.27  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

09:00 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:30 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:00 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

6.7  mg/Kg 

6.7  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

6.8  mg/Kg 

6.8  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

62  mg/Kg 

62  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

0.077  mg/Kg 

0.077  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

0.019  mg/Kg 

0.019mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

15:10 

0.62  MG/KG 

0.62  MG/KG 

Sediment 

36.71469 

09:00 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

3.2  mg/Kg 

3.2mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

14:17 

7.5  MG/KG 

7.5  MG/KG 

Sediment 

36.99953 

14:17 

0.013  MG/KG 

0.013  MG/KG 

Sediment 

36.99953 

14:17 

0.14MG/KG 

0.14  MG/KG 

Sediment 

36.99953 

14:17 

2 MG/KG 

2 MG/KG 

Sediment 

36.99953 

14:17 

3.3  MG/KG 

3.3MG/KG 

Sediment 

36.99953 

14:17 

0.31  MG/KG 

0.31MG/KG 

Sediment 

36.99953 

14:17 

77  MG/KG 

77  MG/KG 

Sediment 

36.99953 
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14:17 

1.6  MG/KG 

1.6  MG/KG 

Sediment 

36.99953 

09:00 

O.lmg/Kg 

O.lmg/Kg 

Sediment 

36.78364 

14:17 

1.9  MG/KG 

1.9  MG/KG 

Sediment 

36.99953 

12:30 

0.16mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

14:17 

0.088  MG/KG 

0.088  MG/KG 

Sediment 

36.99953 

14:17 

3 MG/KG 

3 MG/KG 

Sediment 

36.99953 

09:00 

0.0093  mg/Kg 

0.0093  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

1.3  mg/Kg 

1.3  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

0.35  mg/Kg 

0.35  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

0.064  mg/Kg 

0.064  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:00 

0.013  mg/Kg 

0.013mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

14:17 

0.097  MG/KG 

0.097  MG/KG 

Sediment 

36.99953 

11:40 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

1.3  mg/Kg 

1.3  mg/ Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

3.3  mg/Kg 

3.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

12  mg/Kg 

12  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

7 mg/Kg 

7 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

6.8  mg/Kg 

6.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

0.36  mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

0.01  mg/Kg 

0.01  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:30 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:40 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

4.1mg/Kg 

4.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

0.079  mg/Kg 

0.079  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

63  mg/Kg 

63img/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

14:23 

0.24  MG/KG 

0.24  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

14:23 

5.9  MG/KG 

5.9  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

14:23 

1.5  MG/KG 

1.5  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

14:23 

0.076MG/KG 

0.076  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

14:23 

0.069  MG/KG 

0.069  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

14:23 

60  MG/KG 

60  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

11:40 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

14:23 

33  MG/KG 

33  MG/KG 

Sediment 

36.99963 

11:40 

0.013  mg/Kg 

0.013mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

14:23 

1.2  MG/KG 

1.2MG/KG 

Sediment 

36.99963 

11:40 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:40 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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11:25 

O.Ollmg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:30 

0.014mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

0.084  mg/Kg 

0.084  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:25 

6.5 

mg/Kg 

6.5  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:02 

13 

mg/Kg 

13  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

0.37 

mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

3.6 

mg/Kg 

3.6mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

3.1 

mg/Kg 

3.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

0.32 

mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

11 

mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

0.062 

mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:30 

1.4 

mg/Kg 

1.4  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:25 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

0.14 

mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:30 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

0.014  mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

68 

mg/Kg 

68  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

0.07 

mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

0.38 

mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:25 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:20 

0.099  mg/Kg 

0.099mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

08:30 

7.3 

mg/Kg 

7.3  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

13:20 

0.062  mg/Kg 

0.062mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:20 

6.6 

mg/Kg 

6.6  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:20 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:25 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:20 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:05 

3.9 

mg/Kg 

3.9  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:20 

0.019mg/Kg 

0.019mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:20 

0.019mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:20 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:25 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:20 

0.0095 

mg/Kg 

0.0095  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:20 

0.074mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:20 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:20 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:20 

3.8  mg/Kg 

3.8  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 
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13:20 

1.2mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:20 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:20 

0.062  mg/Kg 

0.062  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:20 

59  mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:20 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:20 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:25 

59  mg/Kg 

59  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

0.099  mg/Kg 

0.099  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:05 

0.063  mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:30 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

7.5  mg/Kg 

7.5  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

0.07  mg/Kg 

0.07  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

13  mg/Kg 

13  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

0.37  mg/Kg 

0.37  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

08:30 

3.5  mg/Kg 

3.5  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

13:20 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:25 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:30 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

11:25 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

0.074  mg/Kg 

0.074  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

3.8  mg/Kg 

3.8  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

11:25 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

13:20 

3.1  mg/Kg 

3.1  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

13:20 

0.32  mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

11:25 

6.4  mg/Kg 

6.4  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

08:55 

78  mg/Kg 

78  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.098  mg/Kg 

0.098  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

5.1  mg/Kg 

5.1mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

1.6  mg/Kg 

1.6mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.016mg/Kg 

0.016mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

5.9  mg/Kg 

5.9  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 
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08:55 

0.61mg/Kg 

0.61  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:02 

0.085  mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

0.14  mg/ Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.43  mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:02 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

7.5  mg/Kg 

7.5  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

7.4  mg/Kg 

7.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

0.021  mg/Kg 

0.021  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

0.13  mg/Kg 

0.13mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

4.1  mg/Kg 

4.1  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.025  mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

15  mg/Kg 

15  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.082  mg/Kg 

0.082  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

8.7  mg/Kg 

8.7  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.21  mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

8.5  mg/Kg 

8.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:02 

1.4  mg/Kg 

1.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:05 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:02 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:05 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

1.3  mg/Kg 

1.3  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

3.9  mg/Kg 

3.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

60  mg/Kg 

60  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.019mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

6.5  mg/Kg 

6.5  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

6.6  mg/Kg 

6.6  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.0096  mg/Kg 

0.0096  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:05 

0.1  mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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08:55 

0,28 

mg/Kg 

0.28  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

3.1 

mg/Kg 

3.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:02 

0.38 

mg/Kg 

0.38  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

68 

mg/Kg 

68  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

0.014mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:02 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

11:25 

0.12 

mg/Kg 

0.12 

mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:05 

0.063  mg/Kg 

0.063 

mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

08:55 

0.019  mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:02 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

08:55 

21 

mg/Kg 

21 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

13 

mg/Kg 

13 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.31 

mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

12 

mg/Kg 

12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.035 

mg/Kg 

0.035 

mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:05 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

13:20 

6.4 

mg/Kg 

6.4  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

10:40 

0.44  mg/Kg 

0.44  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:30 

0.012 

mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.14 

mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.025 

mg/Kg 

0.025  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.025 

mg/Kg 

0.025 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

8.8 

mg/Kg 

8.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.017 

mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.22 

mg/Kg 

0.22  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

9 

mg/Kg 

9 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.085 

mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

15 

mg/Kg 

15 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.015 

mg/Kg 

0.015 

mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

5.3 

mg/Kg 

5.3  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:30 

0.12 

mg/Kg 

0.12 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.012mg/Kg 

0.012 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

57 

mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.095 

mg/Kg 

0.095  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.32 

mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

11:05 

3.2  mg/Kg 

3.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:05 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:05 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:05 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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11:05 

llmg/Kg 

llmg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.21mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:30 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

6.3  mg/Kg 

6.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.059  mg/Kg 

0.059  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

11 

mg/Kg 

llmg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.31 

mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

3 

mg/Kg 

3 mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.17 

mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.015 

mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

16 

mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

9.4 

mg/Kg 

9.4  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:30 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

6.2 

mg/Kg 

6.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

82 

mg/Kg 

82  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.085 

mg/Kg 

0.085  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.46 

mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

1.7 

mg/Kg 

1.7  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.46  mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

1.3 

mg/Kg 

1.3  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.018mg/Kg 

0.018mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

85 

mg/Kg 

85  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.48 

mg/Kg 

0.48  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

1.8 

mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

5.5 

mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.063 

mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

0.027  mg/Kg 

0.027mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

08:55 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:40 

9.2 

mg/Kg 

9.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 
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10:40 

0.19mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:40 

0.23  mg/ Kg 

0.23  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:30 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

3.7  mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:30 

0.071  mg/Kg 

0.071  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

13:20 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.72181 

12:30 

0.018  mg/Kg 

0.018mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.063 

mg/Kg 

0.063  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:40 

4.2 

mg/Kg 

4.2  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

11:05 

0.013 

mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:05 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/ Kg 

Sediment 

36.71966 

11:05 

6.6 

mg/Kg 

6.6mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:05 

0.019  mg/Kg 

0.019mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:05 

0.1 

mg/Kg 

0.1  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:05 

0.019 

mg/Kg 

0.019  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:05 

0.076 

mg/Kg 

0.076  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:05 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:05 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:05 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:55 

0.035 

mg/Kg 

0.035  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:05 

61 

mg/Kg 

61  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:55 

0.19 

mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:05 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

08:55 

0.24 

mg/Kg 

0.24  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

110  mg/Kg 

110  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.12 

mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.64  mg/Kg 

0.64  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

2.4  mg/Kg 

2.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.26  mg/Kg 

0.26  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

7.3 

mg/Kg 

7.3  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.24  mg/Kg 

0.24  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

08:55 

0.24  mg/Kg 

0.24mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

11:05 

6.7 

mg/Kg 

6.7  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

11:05 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

14:00 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:00 

4.1 

mg/Kg 

4.1  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:00 

6.9 

mg/Kg 

6.9  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:00 

7 

mg/Kg 

7 mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:00 

12 

mg/Kg 

12  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:00 

3.3 

mg/Kg 

3.3  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 
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14:00 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:40 

0.0098  mg/Kg 

0.0098  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

14:00 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:00 

0.079  mg/Kg 

0.079  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:00 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:00 

0.02  mg/Kg 

0.02  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:00 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:00 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:00 

64  mg/Kg 

64  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:45 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:40 

5.8  mg/Kg 

5.8  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

12:45 

1.1  mg/Kg 

1.1  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

0.31  mg/Kg 

0.31mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

0.057  mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

0.091  mg/Kg 

0.091  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

0.057  mg/Kg 

0.057  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

0.014  mg/Kg 

0.014  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:45 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:57 

0.072mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:45 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

0.068  mg/Kg 

0.068  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

2.9  mg/Kg 

2.9  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

6 mg/Kg 

6 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

5.9  mg/Kg 

5.9  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

3.5  mg/Kg 

3.5  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

0.009  mg/Kg 

0.009  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:45 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.93330 

10:40 

0.067  mg/Kg 

0.067  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

0.011  mg/Kg 

O.Ollmg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

0.29  mg/Kg 

0.29  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

0.056  mg/Kg 

0.056  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 
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10:40 

0.14mg/Kg 

0.14mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

0.12mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:57 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:40 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

1.1  mg/Kg 

1.1 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

0.11  mg/Kg 

0.11 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

53  mg/Kg 

53  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

2.8  mg/Kg 

2.8  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

9.9  mg/Kg 

9.9 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

10:40 

5.9  mg/Kg 

5.9 

mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

14:00 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:40 

3.4  mg/Kg 

3.4mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

14:00 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

10:57 

1.4  mg/Kg 

1.4  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:57 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:40 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.73056 

09:20 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:57 

0.022  mg/Kg 

0.022 

mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

13:00 

6.3  mg/Kg 

6.3  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:00 

6.2  mg/Kg 

6.2 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:00 

3.7mg/Kg 

3.7  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:20 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

13:00 

3 mg/Kg 

3 

mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:20 

0.027  mg/Kg 

0.027  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

13:00 

57  mg/Kg 

57  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:20 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

0.017  mg/Kg 

0.017  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

5.5  mg/Kg 

5.5  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

9.2  mg/Kg 

9.2mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

9.4  mg/Kg 

9.4  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

16  mg/Kg 

16  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:20 

0.11  mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

10:57 

7.5  mg/Kg 

7.5  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:57 

0.022  mg/Kg 

0.022  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:57 

0.087  mg/Kg 

0.087  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:57 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:57 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:57 

69  mg/Kg 

69  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:57 

3.6  mg/Kg 

3.6mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

13:00 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

10:57 

7.6  mg/Kg 

7. 6 mg/Kg 

Sediment 

36.87051 
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09:20 

0.23  mg/Kg 

0.23  mg/Kg 

Sediment 

14:00 

0.066mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

13:00 

0.31  mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

14:00 

0.34  mg/Kg 

0.34  mg/Kg 

Sediment 

13:00 

0.018  mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

13:00 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

13:00 

0.12  mg/Kg  0.12  mg/Kg 

Sediment 

13:00 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

10:57 

13  mg/Kg 

13  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.3  mg/Kg 

0.3  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.092  mg/Kg 

0.092  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

09:20 

4.4  mg/Kg 

4.4  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

2.9  mg/Kg 

2.9  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

10  mg/Kg 

10  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

6.1  mg/Kg 

6.1  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

6 mg/Kg 

6 mg/Kg 

Sediment 

11:35 

3.6  mg/Kg 

3.6  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.0098  mg/Kg 

0.0098  mg/Kg 

Sediment 

10:57 

0.011  mg/Kg 

0.011  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

09:20 

1.8  mg/Kg 

1.8  mg/Kg 

Sediment 

10:57 

4.5  mg/Kg 

4.5  mg/Kg 

Sediment 

09:20 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

09:20 

0.21  mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

09:20 

0.14  mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

09:20 

0.46  mg/Kg 

0.46  mg/Kg 

Sediment 

09:20 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

09:20 

0.018  mg/Kg 

0.018mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.058  mg/Kg 

0.058  mg/Kg 

Sediment 

09:20 

0.48  mg/Kg 

0.48  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.31  mg/Kg 

0.31  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.017  mg/Kg 

0.017mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.017  mg/Kg  0.017  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.069  mg/Kg  0.069  mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.12  mg/Kg  0.12mg/Kg 

Sediment 

11:35 

0.12mg/Kg  0.12mg/Kg 

Sediment 

11:35 

55  mg/Kg 

55  mg/Kg 

Sediment 

09:20 

85  mg/Kg 

85  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

36.77191 

36.71966 

36.77191 

36.71966 

36.71966 

36.71966 

36.71966 

36.87051 

36.72181 

36.72181 

36.72181 

36.72181 

36.72181 

36.72181 

36.72181 

36.83827 

36.72181 

36.72181 

36.72181 

36.72181 

36.72181 

36.72181 

36.721811 

36.72181 

36.87051 

36.72181 

36.83827 

36.87051 

36.83827 

36.83827 

36.83827 

36.83827 

36.83827 

36.83827 

36.72181 

36.83827 

36.72181 

36.72181 

36.72181 

36.72181 

36.72181 

36.72181 

36.72181 

36.83827 
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09:20 

0.089  mg/Kg 

0.089  mg/Kg 

Sediment 

36.83827 

09:10 

0.013 

mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:00 

0.024  mg/Kg 

0.024mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.024  mg/Kg 

0.024  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.096  mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:00 

0.018mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:00 

77 

mg/Kg 

77  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:57 

0.38 

mg/Kg 

0.38mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:00 

0.21 

mg/Kg 

0.21  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

4.7 

mg/Kg 

4.7mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

7.8 

mg/Kg 

7.8  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

8 

mg/Kg 

8 mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

13 

mg/Kg 

13  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

3.8 

mg/Kg 

3.8mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

72 

mg/Kg 

72  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.15 

mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

10:57 

0.16 

mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

12:00 

0.08 

mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

14:00 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:00 

0.11 

mg/Kg 

0.11  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:00 

0.13 

mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

13:00 

0.0094 

mg/Kg 

0.0094  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

14:00 

0.066  mg/Kg 

0.066  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:00 

0.36 

mg/Kg 

0.36  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

14:00 

1.3 

mg/Kg 

1.3  mg/Kg 

Sediment 

36.77191 

12:00 

0.18 

mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.43 

mg/Kg 

0.43  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.016  mg/Kg 

0.016  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.42  mg/Kg 

0.42  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.08  mg/Kg 

0.08  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

1.6  mg/Kg 

1.6mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.09  mg/Kg 

0.09  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

1.5 

mg/Kg 

1.5  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

13:00 

0.096mg/Kg 

0.096  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:00 

0.14mg/Kg 

0.14  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:00 

0.06  mg/Kg 

0.06mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:00 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:00 

0.012  mg/Kg 

0.012mg/Kg 

Sediment 

36.71966 
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13:00 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:10 

0.41  mg/Kg 

0.41  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

13:00 

0.32  mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:00 

0.06  mg/Kg 

0.06  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

13:00 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:00 

0.16mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

10:57 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:57 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:57 

0.072  mg/Kg 

0.072  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:57 

0.19  mg/Kg 

0.19  mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

10:57 

0.014  mg/Kg 

0.014mg/Kg 

Sediment 

36.87051 

13:00 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

12:00 

8.4  mg/Kg 

8.4  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

13:00 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.71966 

09:10 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:00 

8.5  mg/Kg 

8.5  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

5 mg/Kg 

5 mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

12:00 

0.013  mg/Kg 

0.013  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.023  mg/Kg 

0.023  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.17  mg/Kg 

0.17  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.2  mg/Kg 

0.2  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.075  mg/Kg 

0.075  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.18  mg/Kg 

0.18  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.39  mg/Kg 

0.39  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

09:10 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:00 

14  mg/Kg 

14  mg/Kg 

Sediment 

36.90090 

09:10 

0.015  mg/Kg 

0.015  mg/Kg 

Sediment 

36.78364 

12:00 

0.098  mg/Kg 

0.098mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.15  mg/Kg 

0.15  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.061mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.16  mg/Kg 

0.16  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.01  mg/Kg 

O.Olmg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

62  mg/Kg 

62  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

3.2  mg/Kg 

3.2mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

6.8  mg/Kg 

6.8  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.32  mg/Kg 

0.32  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.018mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

6.7  mg/Kg 

6.7  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

11  mg/Kg 

11  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.012  mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.061mg/Kg 

0.061  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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12:00 

0.33  mg/Kg 

0.33  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

1.2  mg/Kg 

1.2  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.12  mg/Kg 

0.12  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.018mg/Kg 

0.018  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.13  mg/Kg 

0.13  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.012mg/Kg 

0.012  mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

4 mg/Kg 

4 mg/Kg 

Sediment 

36.93330 

12:00 

0.074  mg/Kg 

0.074mg/Kg 

Sediment 

36.93330 
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| Longitude  | 

QA_Comment  | 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Vai 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 
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-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 
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-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|L2Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|2Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105[L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
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-108.10211 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 
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-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.9927711.2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277|2Val 
-107. 99277112  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277b  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  VaJ 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
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-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.9648212  Val 
-107.96482[l2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482[l2  Val 
-107.96482JL2Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.1186o[l2  Val 
-108.1186o]m/al 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108. 11860 L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Va[ 
-108. 11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
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-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 
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-107.90907  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

1805226 


ED  000792  00000864-00731 


-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593|L2Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593[L2  Val 
-108.32593jm/al 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.96482[l2  Val 
-108.3259312Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
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-107.99277 

L2 

Va! 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 
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-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 
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-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-108.11860  L2  Val 


-107.99277 

L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.11860bval 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860p.2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 


-108.20713 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 
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-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.2510512  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.9648jm/al 
-108.20713  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
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-108.11860  L2  Val 


-108.10211  L2  Val 

-108.10211  L2  Val 

-108.10211  L2  Val 

-108.10211  L2  Val 

-108.10211  L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-108.10211  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 
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J 


-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2Val 
-107. 9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907jJval 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907jL2  Val 
-107.9090712  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.9090712Val 
-107.90907|2Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907BL2Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
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-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 
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-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 
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-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 
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-107.91773  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773IL2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.9927711.2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
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-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 
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-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.25105[l2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105pVal 
-108.25105  L2  Val 
-108.1186012  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.9927712Val 
-107.99277jL2Val 
-107.99277jL2Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 

-107.99277  L2  Val 




-107.99277  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 
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-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.2071311-2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773m/al 
-108.20713  L2  Val 
-108.2510512Vai 
-107.91773  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
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-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.20713  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
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-108.10211  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.96482|2Val 
-108.1021ip~Val 
-107.96482|2Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482IL2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2 Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482^2^/81 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
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-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105pVal 
-107.99277pL2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277|L2  Val 
-107.99277:L2Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277PL2Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593!l2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
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-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 
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-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val^ 

-108.11860  L2  Val 

-107.90907  L2  Val^ 
-107.9648212  Val_ 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482|L2Vai 
-107.96482  L2  Val 
-108.11860|L2Va[~ 
-108. 11860  L2  Val 
-108.1186012  Val 
-107.9648212  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.11860|L2Vai 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907[2Vair 
-107.90907  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
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-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 
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-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.1021112  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.1186CllL2Val 
-107.9090712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.9927712Val 
-107.99277|L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860|L2Vai 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
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-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 
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-108.32593 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 
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-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907|L2Val 
-108.1186oTlL2Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860|L2  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.11860|L2Val 
-108.1186q[l2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
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-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.25105:1.2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.1021i[l2  Val 
-107.96482iL2Val 
-107.99277iL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.992771L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277|L2Vail 
-107.99277|2Val 
-107.9927^L2Val 
-107.96482p  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00758 


-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-108.10211  L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277pL2VcH 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277[L2  Val 
-107.992771L2  Val 
-107.992771L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277im/al 
-107.9927^ML2Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Vail 
-107.9927712  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
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-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860PL2  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860|L2Vail 
-107.90907jL2Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907pVal 
-107.90907p2Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277 L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
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-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105jL2Val 
-108.25105|2Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
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-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 
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-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9177312  Val 
-107.91773[L2  Val 
-107.91773L2Val 
-107. 91773|.2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593|L2Val 
-107.91773pVal 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
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-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 
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-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Va[_ 
-108.25105  L2  Val 

-108.2071312  Val 

-108.25105  L2Val_ 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105p~Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.2510512  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105[l2  Val 
-108.25105  L2  Va[ 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482JL2VaP 
-108.25105jL2Val 
-107.9648212^/ai 
-107.96482p-2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.9648212Vair~ 
-107.96482PL2Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|L2Vai 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
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-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.1021i[l2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593jL.2Val 
-108.32593|2Vai 
-108. 3259312  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593[l2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
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-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907jL2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907jL2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907}L2  Val 
-107.90907IL2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.9090712Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860pVal 
-108.11860  L2  Val 
-108. 1 1860  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186012  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
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-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713|L2Val 
-108.20713[l2  Val 
-108.20713  L2Val 
-108.20713L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713|l2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
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-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593[l2  Val 
-108.32593|L2Val 
-108.32593IL2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593|L2  Val 
-108.1186oJlL2Va| 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860llL2Val 
-108.1186o[l2  Val 
-108.1186q|l2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186q[l2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108. 1186012  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860IL2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 


-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.9927712  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.1021112  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712Val 
-107.9177312Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9177312Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.20713|L2Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713IL2  Val 
-108.20713[L2Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
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-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.9177312  Val 
-107.90907  L2Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773|L2Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9177312  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9177312  Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.9177312  Val 
-107.91773|L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773pVal 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
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-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.90907 

12 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 
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-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.9648212  Val 
-107.9090712  Val 
-107.9090712  Val 
-107.9090qL2Vai 
-107.90907P  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482|2Vai 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00777 


-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211IL2Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.10211IL2  Val 
-108.1186q[l2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
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-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.917731 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 
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-107.91773 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 
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-108.20713  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277iL2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9177312  Val 
-107.9090712  Val 
-107.9177312  Val 
-107.90907pVal 
-107.9177312  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2 Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
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-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

1805226 


ED  000792  00000864-00783 


-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.11860P-2Val 
-108.11860jL2Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713pVal 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
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-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.1021112  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.9927712^/31 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
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-108.32593  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-108.10211  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
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-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107. 99277|l-2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107. 9927712  Val 
-108.11860IL2Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.9648212  Val 
-107.96482l2Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
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-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val^ 
-107.96482IL2  Val 
-107.90907[L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107^96482 jL2Val 
-107.96482[l2  Val 
-107.96482[L2Vaf~ 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2_Vaj_ 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907|L2VaP 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2 Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
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-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593[l2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105pVal 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593[l2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
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-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186o[l2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.1186011.2  Val 
-108.11860^2Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105IL2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186012  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
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-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.1021l|L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907|2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907|L2  Val 
-107.90907pVal 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907112  Val 
-107.90907112  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
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-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.91773|L2  Val 
-107.90907|L2Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.91773IL2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593|L2Val 
-108.32593[l2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
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-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.10211  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 
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-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.992771L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
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-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2JVal 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277|L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277|L2VaJ 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277[L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277 12  Val 
-107.9090712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2Val 
-107.90907|L2Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.9090712  Val 
-107.9090712  Val 
-107.9648212Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712Val 
-107.90907PL2Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 


1805226 
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-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 
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-107.91773 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 
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-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9177312  Val 
-107.91773L2Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9177312  Val 
-107.91773[l_2  Val 
-107.91773  0 Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.91773  O Val 
-108.1186o[o  Val 
-108.1186012Val 
-108.11860Q  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186ojo  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.118600  Val 
-108.1186012  Val 
-108.11860  0 Val 
-108.11860  0 Val 
-108.118600  Val 
-108.11860  0 Val 
-108.11860  0 Val 
-108.11860  0 Val 
-108.11860  0 Val 
-108.11860  0 Val 
-108.25105  0 Val 
-108.25105  O Val 
-108.25105  O Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  0 Val 
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-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|2Val 
-108.25105|2Val 
-108.25105|L2Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.25105^2Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.10211  L2 Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
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-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 
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-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186q|l2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186q|l2  Val 
-108.11860bval 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
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-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.3259312  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593|L2VaF~ 
-108.32593pVal 
-108.32593  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-108.2071312  VaL 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907JL2Va[_ 
-107.90907  L2  Vaf~ 
-107.90907|L2Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9648212  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277BL2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val_ 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val_ 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
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-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 
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-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
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-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 
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-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.2071312  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.2510512  Val 
-107.9927712  Val 
-108.1021112  Val 
-107.99277[l2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
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-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105IL2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.2510512  Val 
-108.25105|2Val 
-108.25105P  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
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-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773|L2Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773!L2JVal 
-107.91773[l2  Val 
-107.99277|L2Vai 
-107.91773jL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773pVal 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
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-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 
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-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 
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-108.25105 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 
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-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9648212  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482|2Val 
-107.96482|2Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.9927712Val 
-107.99277jm/al 
-107.9927712Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186012  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
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-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.9090712  VaJ 
-107.90907  L2  Val 
-107.909070  Val 
-107.90907[l2  Val 
-107.9090712Val 
-108.20713|L2Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.2071312  Val 
-108.20713[L2Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
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-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.11860 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

12 

Val 

1805226 


ED  000792  00000864-00817 


-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9927711-2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.992771l2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773pVail 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.992771L2  Val 
-107.91773|L2Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773|L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277]L2Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.2071312  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
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-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.1021112  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
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-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860|l_2  Val 
-108.2510511.2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.9648212Val 
-107.96482|L2Val 
-107.96482[l2  Val 
-107.9648212Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|2Vai 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
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-108.32593 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

12 

Val 

-107.96482 

12 

Val 

-107.96482 

12 

Val 

-107.96482 

12 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 
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-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 
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-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108. 1 1860  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277;L2  Va[ 
-107.99277|L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
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-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593|L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.25105[l2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277pVal 
-107.99277|L2Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2 Val 
-107.9927712  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
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-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2_Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.909071L2Vai 
-107.90907[l2  Val 
-107.90907IL2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277pVal 
-108.25105^2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
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-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9177312  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.1021112  Val 
-108.10211L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.10211  L2 Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
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-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.91773|l2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9090712Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907112  Val 
-107.9090712  Val 
-107.9090712  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
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-107.99277 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 
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-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|2Val 
-108.25105|2Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105IL2  Val 
-108.25105IL2  Val 
-108.25105|L2  Val 
-108.11860|2Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105pVal 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
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-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-108.10211  L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211  L2  Val 

-108.10211  L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 
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-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277IL2Va[ 
-107.96482|2Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593p2Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
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-107.91773 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 
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-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107. 9927712  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186012  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.1186012  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860pL2Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
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-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 
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-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 
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-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.1021112  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773|L2Val 
-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211  L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
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-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.1021112  Val 
-107.96482pVal 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.9648212  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482|L2Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2 Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907pVall 
-107.9648212  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
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-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.11860[L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186012  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.1186o[l2  Val 
-108.11860jlL2Val 
-108.1186o|L2Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860jL2Vai 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
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-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Vai 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 
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-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val^ 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773[l_2  Val 
-107.91773|L2  Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2Va[ 
-107.91773IL2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.1021i|l2  Val 
-108.20713|L2^F 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773JL2Va[_ 
-108.10211  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
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-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105pVal 
-108.25105|L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.2510512  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|L2Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482|2Vai 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.25105L2  Val 
-107.9927711.2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277[L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
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-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.11860 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 
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-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482JL2Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.9648212^ Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773|2Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
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-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482|L2  Val 
-107.96482JL2yal 
-107.96482[l2  Val 
-107.9648^L2Val 
-107.9648212  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.2510512  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
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-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 
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-107.90907  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9177312  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.9177312  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.9927712  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482^  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
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-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.96482 12  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907jL2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107. 99277|l2  Val 
-108.32593jL2Vai 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593jL2  Val 
-107.99277112  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
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-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712Vai 
-107.90907iL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
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-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713^2Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860|L2Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
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-108.10211 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 
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-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.2071312  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211IL2Val 
-108.1021l[L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.1021112  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482iL2Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
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-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593[l_2  Val 
-108.32593pVal 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593|L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.2510512Vaj 
-107.91773pVal 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773jL2Vai 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
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-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.90907|2Val 

-107.90907  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107. 9927712  Val 
-107.9927712  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712Val 
-107.99277[L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00857 


-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.11860 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 
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-108.25105  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482|2Val 
-107.96482JL2Val 
-107.96482[l2  Val 
-108.20713|L2Va[ 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.992771L2  Val 
-107.9927712Va[ 
-107.99277J2Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713|L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
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-108.10211 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 
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-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 
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-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593[l2  Val 
-108.32593|L2Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907IL2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00862 


-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|L2Vai 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2Val 
-107.9927712  Val 
-107.91773b  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186q|l2  Val 
-108.11860bvall 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 

-108.1186qbval 

-107.9177312  Val 
-107.9177312  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
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-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 


-107.91773 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 
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-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 
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-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105|2Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|L2Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.9648212  Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773^2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482|L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
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-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.9927711.2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277b  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860p~Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186q[l2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186q[l2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.1186o|iL2Vai 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
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-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.2071312  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.9927712Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712Val 
-107.91773|l_2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
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-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860IL2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860|2Val 
-107.9177312Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00870 


-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 
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-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482[L2  Val 
-107.90907jL2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907jL2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907m/al 
-107.9090712Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211IL2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
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ED  000792  00000864-00872 


-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773|L2Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.32593|L2Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.9927711.2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105IL2  Val 
-108.25105[l2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00874 


-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.90907|2Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|L2Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.3259il2Val 
-107.9090712Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
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-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713|L2  Val 
-108.20713[l2  Val 
-108.20713pL2Val 
-108.20713|L2Val 
-108.20713[l2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773IL2  Val 
-107.91773|L2  Val 
-107.91773jL2  Val 
-107.91773|L2Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773|2Val 
-107.91773L2Val 
-107.91773IL2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
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-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108. 11860 jl.2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593IL2  Val 
-108.3259312  Val 
-107.9177312  Val 
-107.91773|12Val 
-107.91773jl2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.32593|l2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.3259312  Val 
-107. 9927712  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
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-108.25105  L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.11860 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 
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-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 
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-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 
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-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105[l2  Val 
-108.25105jL2Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105|L2Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 


1805226 
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-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773 12  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9177312  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773|L2Val 
-107.9177312  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773JL2Val 
-107.91773[L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9648212Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.9648212' Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482p2Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 


1805226 
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-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907lL2Val 
-108.32593|L2Val 
-107.90907[l2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.3259312  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593|L2Val 
-108.32593[l2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.9090712Val 
-107.9090712Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00883 


-107.90907  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277[L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-107.99277IL2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277IL2  Val 

-107.9927712  Val 

-107.9927712  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.1186q[l2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860|2Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

{ 

-108.11860  L2  Val 

-108. 1 1860  L2  Val 

-108. 11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00884 


-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|L2Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105IL2  Val 
-108.25105^2Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00885 


-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593[l2  Val 
-108.32593[l2  Val 
-108.32593|L2Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593m/al 
-107.90907^2Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907^-2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00886 


-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.1021l|L2  Val 
-107.91773|L2Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773  L2JVal 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.99277|L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277[L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00887 


-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277^  Val 
-108. 102 lib  Val 
-107.91773IL2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00888 


-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107. 9177312  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773IL2  Val 
-107.91773IL2  Val 
-107.91773[l2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773IL2  Val 
-107.91773p  Val 
-108.10211IL2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00889 


-108.20713 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-108.20713  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 
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-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860L2Val 
-108.11860p~Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860IL2  Val 
-108.1186012  Val 
-108.11860|L2Vai 
-108.1186q[l2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
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ED  000792  00000864-00891 


-107.99277 

L2 

Va! 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 
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-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 
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-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9177312  Val 
-107.91773|l2  Val 
-107.91773jl.2Val 
-107.91773jL2  Val 
-107.91773|L2Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773IL2  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.1186o[l2  Val 
-108.11860llL2Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860llL2Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00894 


-107.99277  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.20713 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-107.90907  L2  Val 

1805226 


ED  000792  00000864-00895 


-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482|2Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907^2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482|lL2ya[ 
-107.90907|l2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482|2Vai 
-107.96482p2Vat 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.9648212  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00896 


-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593[l2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593[l2  Val 
-108.3259312  Val 
-108.32593[l2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593|L2\/ai 
-108.32593[l2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.992771l2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00897 


-107.99277 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593b  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860IL2  Val 
-108.32593|L2Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773b\/al 
-107.91773L2Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00899 


-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713[l2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860|L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907|2Val 
-107.90907pVal 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|2Vai 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|2Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00900 


-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211|L2  Val 
-108.10211L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211L2  Val 
-108.10211L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val^ 
-107.96482JL2Val_ 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|l2  Val 
-108.25105|2Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105JL2Val_ 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00901 


-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.207li|L2Val 
-108.20713|l2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907pVall 
-107.9090712Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00902 


-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.25105jL2Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00903 


-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|2Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482|l_2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.2510512Vai 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00904 


-107.90907 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 
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-107.96482 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773^ 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 
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-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773 12  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.9177312  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773IL2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773|L2Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00907 


-108.20713 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Vai 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.40398 

L2 

Val 

-108.40398 

L2 

Val 

-108.4025 

L2 

Val 

-108.4025 

L2 

Val 

-108.4025 

L2 

Val 

-108.4025 

L2 

Val 

-108.4025 

L2 

Val 

-108.4025 

L2 

Val 

-108.4025 

L2 

Val 

-108.40398 

L2 

Val 

-108.40398 

L2 

Val 

-108.40398 

L2 

Val 

-108.4025 

L2 

Val 

-108.40398 

L2 

Val 

-108.4025 

L2 

Val 

-108.40398 

L2 

Val 

-108.40398 

L2 

Val 

-108.40398 

L2 

Val 

-108.40398 

L2 

Val 
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-108.10211  L2  Val 
-108.40398  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.40398  L2  Val 
-108.40398  L2  Val 
-108.40398  L2  Val 
-108.4044  L2  Val 
-108.40398  L2  Val 
-108.4025  L2  Val 
-108.40221  L2  Val 
-108.40221  L2  Val 
-108.4022ipVal 
-108.40221IL2  Val 
-108.40221  L2  Val 
-108.40221  L2  Val 
-108.40221  L2  Val 
-108.40221  L2  Val 
-108.40221  L2  Val 
-108.40221  L2  Val 
-108.40221  L2  Val 
-108.4025  L2  Val 
-108.4025  L2  Val 
-108.40398  L2  Val 
-108.4025  L2  Val 
-108.4025  L2  Val 
-108.4025  L2  Val 
-108.4025  L2  Val 
-108.4025  L2  Val 
-108.4025  L2  Val 
-108.4025  L2  Val 
-108.4025  L2  Val 
-108.4025  L2  Val 
-108.4025  L2  Val 
-108.4025  L2  Val 
-108.4025  L2  Val 
-108.4044  L2  Val 
-108.40398  L2  Val 
-108.4044  L2  Val 
-108.4044  L2  Val 
-108.4044  L2  Val 
-108.4044  L2  Val 
-108.4044  L2  Val 
-108.4044  L2  Val 
-108.4044  L2  Val 
-108.4044  L2  Val 
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-108.4044  L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.40398 

L2 

Val 

-108.40398 

L2 

Val 

-108.40398 

L2 

Val 

-108.40398 

L2 

Val 

-108.40398 

L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.40221 

L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044 

L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-108.4044  L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 
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-108.40221  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907 L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712Val 
-107.9090712Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277[L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
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-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.99277 

L2  Val 

-107.90907 

L2  Val 

-107.99277  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860 

L2  Val 

-108.11860 

L2  Val 

-108.11860 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.40221 

L2  Val 

-108.40221 

L2  Val 

-108.40221 

L2  Val 

-108.40221 

L2  Val 

-108.40221 

L2  Val 

-108.40221 

L2  Val 

-108.40221 

L2  Val 

-108.40221 

L2  Val 

-108.40221 

L2  Val 

-108.40221 

L2  Val 

-108.40398  L2  Val 

-108.11860  L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.40221 

L2  Val 

-108.32593 

L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 

-108.32593  L2  Val 
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-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860[l2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860[L2  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108. 11860  L2JVa[ 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593m/al 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|L2Vall 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105jm/al 
-108.25105  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.40398  L2  Val 
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-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108. 102 11 L2  Val 
-108.1021112  Va[ 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2 Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773pVal 
-107.91773|2Val 
-107.9177312  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.04782  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
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-108.04782  L2  Val 
-108.04782  L2  Val 
-108.04782  L2  Val 
-108.04782  L2  Val 
-108.04782  L2  Val 
-108.04782  L2  Val 
-108.04782  L2  Val 
-108.04782  L2  Val 
-108.04782  L2  Val 
-108.04782|L2Val 
-108.04782  L2  Val 
-108.04782|2Vail 
-108.0478212Val 
-107.96482|L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482[L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.0478212  Val 
-107.9648212  Val 
-108.04782  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.04782  L2  Val 
-108.04782  L2  Val 
-108.04782  L2  Val 
-108.04782^2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.1021112  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.04782  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
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-108.04782  L2  Val 
-108.04782  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
-108.04684|L2  Val 
-108.04684|L2Val 
-108.04684 L2  Val 
-107.9648212  Val 
-108.0468412  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9648212  Val 
-108.1021112  Val 
-107.96482^12  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907p  Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907pVal 
-107.96482^2* Val 
-107.9090712  Val 
-108.08089  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 


1805226 


ED  000792  00000864-00916 


-107.90907  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-108.08633 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482 

L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-107.96482  L2  Val 

-108.0163  L2  Val 

-108.10211 

L2  Val 

-107.96548 

L2  Val 

-107.96548  L2  Val 

-107.96548  L2  Val 

-107.96548 

L2  Val 

-107.96548 

L2  Val 

-107.96548 

L2  Val 

-107.96548 

L2  Val 

-107.96548  L2  Val 

-107.96548  L2  Val 

-108.0163  L2  Val 
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-107.96548  L2  Val 
-108.0163  L2  Val 
-108.0163  L2  Val 
-108.0163  L2  Val 
-108.0163  L2  Val 
-108.0163  L2  Val 
-108.0163  L2  Val 
-108.0163  L2  Val 
-108.0163  L2  Val 
-108.0163]m/al 
-108.0163  L2  Val 
-107.96548[l2  Val 
-107.96548JL2Val 
-107.96107  L2Val 
-107.96107  L2  Val 
-107.96107  L2  Val 
-107.9610712  Val 
-107.9610712Val 
-107.96107[L2Val 
-107.96107  L2  Val 
-107.96107  L2  Val 
-107.96107  L2  Val 
-107.96548  L2  Val 
-107.96107  L2  Val 
-108.0163  L2  Val 
-107.96548  L2  Val 
-107.96548  L2  Val 
-107.96548  L2  Val 
-107.96548  L2  Val 
-107.96548  L2  Val 
-107.96548  L2  Val 
-107.96548  L2  Val 
-107.96548  L2  Val 
-107.96548  L2  Val 
-107.96548  L2  Val 
-107.96107  L2  Val 
-108.01593  L2  Val 
-108.01593  L2  Val 
-108.01593  L2  Val 
-108.01593  L2  Val 
-108.01593  L2  Val 
-108.01593  L2  Val 
-108.01593  L2  Val 
-108.01593  L2  Val 
-108.01593  L2  Val 
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-108.01593 

L2 

Val 

-108.0163 

L2 

Val 

-108.01593 

L2 

Val 

-108.01593 

L2 

Val 

-108.01593 

L2 

Val 

-108.01594 

L2 

Val 

-108.01594  L2 

Val 

-108.01594 

L2 

Val 

-108.01594  L2 

Val 

-108.01594 

L2 

Val 

-108.01594  L2 

Val 

-108.01594 

L2 

Val 

-108.01594  L2 

Val 

-108.01594 

L2 

Val 

-108.01593 

L2 

Val 

-108.01594  L2 

Val 

-107.96107 

L2 

Val 

-108.0163 

L2 

Val 

-108.0163 

L2 

Val 

-108.0163 

L2 

Val 

-108.0163 

L2 

Val 

-108.0163 

L2 

Val 

-108.0163 

L2 

Val 

-108.0163 

L2 

Val 

-108.0163 

L2 

Val 

-108.01594  L2 

Val 

-108.01593 

L2 

Val 

-108.01594 

L2 

Val 

-108.01593 

L2 

Val 

-108.01594 

L2 

Val 

-108.01594  L2 

Val 

-108.01594 

L2 

Val 

-108.01594  L2 

Val 

-108.01594 

L2 

Val 

-108.01594  L2 

Val 

-108.01594 

L2 

Val 

-108.01594  L2 

Val 

-108.01594 

L2 

Val 

-108.0163 

L2 

Val 

-108.01594 

L2 

Val 

-108.04679 

L2 

Val 

-108.04679 

L2 

Val 

-108.04679 

L2 

Val 

-108.04679 

L2 

Val 

-108.04679 

L2 

Val 
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-108.04679  L2  Val 
-108.04679  L2  Val 
-108.04679  L2  Val 
-108.04679  L2  Val 
-108.04679  L2  Val 
-108.01593  L2  Val 
-108.04679  L2  Val 
-108.04679  L2  Val 
-108.04679  L2  Val 
-108.04679  L2  Val 
-108.04679|L2  Val 
-108.04679L2Val 
-108.01593|l2  Val 
-108.01593  L2  Val 
-108.01593  L2  Val 
-108.01593  L2  Val 
-108.01593IL2  Val 
-107.96107jL2Vaf 
-108.04679|L2Val 
-108.04684  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.04679  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
-108.04679  L2  Val 
-108.0468412Val 
-108.04684  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
-108.04679  L2  Val 
-108.04679  L2  Val 
-108.04679  L2  Val 
-108.04679  L2  Val 
-107.96548  L2  Val 
-108.04684  L2  Val 
-107.96107  L2  Val 
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-108.08089 

L2 

Val 

-108.08089 

L2 

Val 

-108.08089 

L2 

Val 

-108.08089 

L2 

Val 

-108.08089 

L2 

Val 

-108.08089 

L2 

Val 

-108.08089 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-108.01593 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-108.08089 

L2 

Val 

-107.96107 

L2 

Val 

-107.96107 

L2 

Val 

-107.96107 

L2 

Val 

-107.96107 

L2 

Val 

-107.96107 

L2 

Val 

-107.96107 

L2 

Val 

-107.96107 

L2 

Val 

-107.96107 

L2 

Val 

-107.96107 

L2 

Val 

-108.01594  L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-108.08089 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-108.08089 

L2 

Val 

-107.96548 

12 

Val 

-107.96548 

12 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-107.96548 

L2 

Val 

-108.08089 

L2 

Val 

-108.08089 

L2 

Val 
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-108.08089  L2  Val 
-107.96107  L2  Val 
-107.96548  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855!L2Val 
-108.1855[l2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855[l2  Val 
-108.1855|L2Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.17457  L2  Val 
-108.17457  L2  Val 
-108.17457  L2  Val 
-108.17457  L2  Val 
-108.17457  L2  Val 
-108.17457  L2  Val 
-108.17457  L2  Val 
-108.17457  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.17457  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.17457  L2  Val 
-108. 17457  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.17457  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
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-108.16943  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
-108. 16943  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
-108.16943|L2Val 
-108.16943[l2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855|L2Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.17457  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.17457  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
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-107.91773  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-107.91773  L2  Val 

-108.15468  L2  Val 

-108.15468 

L2  Val 

-108.15468 

L2  Val 

-108.15468 

L2  Val 

-108.15468 

L2  Val 

-108.15468 

L2  Val 

-108.15468 

L2  Val 

-108.15468  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.15468  L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.15468 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-107.91773 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.15468 

L2  Val 

-108.17457 

L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.25105 

L2  Val 

-108.15468 

L2  Val 

-108.15468 

L2  Val 

-108.15468 

L2  Val 

-108.15468 

L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.17457  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.17457 

L2  Val 

-108.17457 

L2  Val 

-108.17457 

L2  Val 

-108.17457  L2  Val 

-108.17457  L2  Val 

-108.17457  L2  Val 

-108.16943  L2  Val 

-108.15468  L2  Val 

-108.25105  L2  Val 

-108.17457  L2  Val 
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-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|L2Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|2Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105!L2Val 
-108.251050  Val 
-108.11860|L2Val 
-108.32593[o  Val 
-108.32593  O Val 
-108.32593  O Val 
-108.32593  O Val 
-108.32593  O Val 
-108.32593  O Val 
-108.2263  O Val 
-108.32593  O Val 
-108.32593  0 Val 
-108.118600^1 
-108.11860  0 Val 
-108.118600  Val 
-108.118600  Val 
-108.118600  Val 
-108.11860  0 Val 
-108.11860  0 Val 
-108.32593  O Val 
-108.32593  O Val 
-108.16943  O Val 
-108.11860  0 Val 
-108.11860  0 Val 
-108.32593  O Val 
-108.32593  0 Val 
-108.32593  O Val 
-108.32593  0 Val 
-108.32593  0 Val 
-108.32593  O Val 
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-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277 12  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277|L2  Val 
-107.99277:12  Val 
-107.99277112  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277^2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277|L2  Val 
-107.99277|2Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186012  Val 
-108. 11860  12  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263|L2Val 
-108.226312  Val 
-108.226312  Val 
-108.226312Val 
-108.2263|L2Val 
-108.2263|l2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.1855  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
-108.16943  L2  Val 
-108.226^L2Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
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-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.226312  Va] 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263|L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.1694312  Val 
-108.226312  Val 
-108.226312  Val 
-108.2263JL2Val 
-108.2263[l2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.2263  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
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-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08633  L2Val 
-108.08633^2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08089IL2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08633|L2Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
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-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.0808911.2  Val 
-108.08089  L2  Val 
-108.1546812  Val 
-108.1543912  Val 
-108. 15468  L2  Val 
-108. 15468  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15439  L2  Val 
-108.15439  L2  Val 
-108.15439  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15439  L2  Val 
-108.15439  L2  Val 
-108.15439  L2  Val 
-108.15439  L2  Val 
-108.15439  L2  Val 
-108.15439  L2  Val 
-108.15439  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15439  L2  Val 
-108.15439  L2  Val 
-108.15439  L2  Val 
-108.15439  L2  Val 
-108.15439  L2  Val 
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-108.15439  L2  Val 

-108.15439  L2  Val 

-108.15468  L2  Val 

-108.15468  L2  Val 

-108.15439  L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.15439 

L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08633 

L2  Val 

-108.08633 

L2  Val 

-108.08633 

L2  Val 

-108.08633 

L2  Val 

-108.08633  L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.15439 

L2  Val 

-108.15439 

L2  Val 

-108.15439 

L2  Val 

-108.15439 

L2  Val 

-108.08632  L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08632  L2  Val 

-108.08633  L2  Val 

-108.08632  L2  Val 

-108.08632  L2  Val 

-108.1855  L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08632 

L2  Val 

-108.08632  L2  Val 

-108.08632  L2  Val 

-108.08633  L2  Val 

-108.08633  L2  Val 

-108.08633  L2  Val 

-108.08633  L2  Val 
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-108.08633  L2  Val 


-108.08633  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.0863312  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15468pVal 
-108. 15468  L2  Val 
-108.15468|L2Val 
-108.1546812  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.08633  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-108.15468  L2  Val 
-107.86756  L2  Val 
-107.9034  L2  Val 
-107.86906  L2  Val 
-107.86756  L2  Val 
-107.86756  L2  Val 
-107.86756  L2  Val 
-107.86756  L2  Val 
-107.86756  L2  Val 
-107.86757  L2  Val 
-107.86756  L2  Val 
-107.86756  L2  Val 
-107.86757  L2  Val 
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-107.86757  L2  Val 

-107.86757 

L2  Val 

-107.86756  L2  Val 

-107.86757  L2  Val 

-107.86756  L2  Val 

-107.86757 

L2  Val 

-107.86757 

L2  Val 

-107.86757 

L2  Val 

-107.9034  L2  Val 

-107.9034 

L2  Val 

-107.9034  L2  Val 

-107.86757 

L2  Val 

-107.86756  L2  Val 

-107.86756 

L2  Val 

-107.86756  L2  Val 

-107.86756 

L2  Val 

-107.86756  L2  Val 

-107.9034  L2  Val 

-107.86756 

L2  Val 

-107.9034  L2  Val 

-107.86756  L2  Val 

-107.86756  L2  Val 

-107.86756  L2  Val 

-107.86756  L2  Val 

-107.86756  L2  Val 

-107.86756 

L2  Val 

-107.86756 

L2  Val 

-107.86756 

L2  Val 

-107.90331 

L2  Val 

-107.9034 

L2  Val 

-107.90331 

L2  Val 

-107.90331 

L2  Val 

-107.90331 

L2  Val 

-107.90331 

L2  Val 

-107.90331 

L2  Val 

-107.90331 

L2  Val 

-107.90331 

L2  Val 

-107.90331 

L2  Val 

-107.90331 

L2  Val 

-107.90331  L2  Val 

-107.90331  L2  Val 

-107.90331  L2  Val 

-107.90331 

L2  Val 

-107.90331  L2  Val 
-107.90331  L2  Val 
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-107.97444  L2  Val 
-107.97444  L2  Val 
-107.97444  L2  Val 
-107.97444  L2  Val 
-107.97444  L2  Val 
-107.90331  L2  Val 
-107.97444  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90331  L2  Val 
-107.90331IL2Vai 
-107.9033i|l2  Val 
-107.9033112  Val 
-107.90331  L2  Val 
-107.9033l|L2Val 
-107.9744412  Val 
-107.903412  Val 
-107.90398|l2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90331  L2  Val 
-107.9034  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.9034  L2  Val 
-107.9034  L2  Val 
-107.9034  L2  Val 
-107.9034  L2  Val 
-107.9034  L2  Val 
-107.9034  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.9034  L2  Val 
-107.9039812  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
-107.90398  L2  Val 
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-107.90398  L2  Val 

-107.90398  L2  Val 

-107.90398  L2  Val 

-107.88041  L2  Val 

-107.88013  L2  Val 

-107.88013  L2  Val 

-107.88013  L2  Val 

-107.88013  L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.88041  L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.9034 

L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.88013 

L2  Val 

-107.97425 

L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.97444  L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.88041 

L2  Val 

-107.88041  L2  Val 

-107.88041  L2  Val 

-107.88013 

L2  Val 

-107.88114 

L2  Val 

-107.88114  L2  Val 

-107.88114 

L2  Val 

-107.88114  L2  Val 

-107.88114 

L2  Val 

-107.88114  L2  Val 

-107.88114  L2  Val 

-107.88114  L2  Val 

-107.88114L2  Val 

-107.88114  L2  Val 

-107.88013  L2  Val 

-107.88013  L2  Val 
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-107.88013 

L2 

Val 

-107.88013 

L2 

Vai 

-107.88013 

L2 

Val 

-107.88013 

L2 

Val 

-107.88013 

L2 

Val 

-107.88013 

L2 

Val 

-107.88013 

L2 

Val 

-107.88013 

L2 

Val 

-107.88013 

L2 

Val 

-107.88013 

L2 

Val 

-107.88013 

L2 

Val 

-107.88013 

L2 

Val 

-107.88013 

L2 

Val 

-107.88013 

L2 

Val 

-107.88013 

L2 

Val 

-107.88041 

L2 

Val 

-107.88013 

L2 

Val 

-107.9034 

L2 

Val 

-107.88041 

L2 

Val 

-107.9034 

L2 

Val 

-107.9034  L2 

Val 

-107.9034  L2 

Val 

-107.9034  L2 

Val 

-107.9034  L2 

Val 

-107.9034  L2 

Val 

-107.9034 

L2 

Val 

-107.9034 

L2 

Val 

-107.9034 

L2 

Val 

-107.9034 

L2 

Val 

-107.9034 

L2 

Val 

-107.9034 

L2 

Val 

-107.9034 

L2 

Val 

-107.9034  L2 

Val 

-107.9034 

L2 

Val 

-107.9034  L2 

Val 

-107.9034 

L2 

Val 

-107.9034  L2 

Val 

-107.9034 

L2 

Val 

-107.9034  L2 

Val 

-107.9034 

L2 

Val 

-107.9034  L2 

Val 

-107.9034 

L2 

Val 

-107.9034  L2 

Val 

-107.9034 

L2 

Val 

-107.9034  L2 

Val 
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-107.9034  L2  Val 
-107.9034  L2  Val 
-107.86757  L2  Val 
-107.9034  L2  Vail 
-107.86757  L2  Val 
-107.8675712  Val^ 
-107.86757  L2  Val 
-107.8675712  Val^ 
-107.86757  L2  Val 
-107.86757  L2  Val 
-107.86757pL2Val 
-107.86757  L2  Val 
-107.86757[L2Val 
-107.86757|L2  Val 
-107.8675712  Val 
-107.903412  Val 
-107.86757  L2  Val 
-107.88041  L2  Val 
-107.8675712  Val 
-107.88114  L2  Val 
-107.88114  L2  Val 
-107.88114  L2  Val 
-107.88114  L2  Val 
-107.88114  L2  Val 
-107.88114  L2  Val 
-107.88114  L2  Val 
-107.88114  L2  Val 
-107.88114L2  Val 
-107.88114  L2  Val 
-107.88114  L2  Val 
-107.88114  L2  Val 
-107.86757  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
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-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99974  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593[l2  Val 
-108.32593|L2Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.325931L2  Val 
-108.32593|l2  Val 
-108.32593|L2Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99974  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99974  L2  Val 
-107.99974  L2  Val 
-107.99974  L2  Val 
-107.99974  L2  Val 
-107.9997412  Val 
-107.99974  L2  Val 
-107.99974|l_2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99974  L2  Val 
-107.99974  L2  Val 
-107.99974  L2  Val 
-107.99974  L2  Val 
-107.99974  L2  Val 
-107.99974  L2  Val 
-107.97425  L2  Val 
-107.99974  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
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-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.99974  L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860 

L2 

Val 

-108.11860 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 
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-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.9648212  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.9648212Val 
-107.9648212Val 
-107.9648212  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482m/al 
-107.9648212  Val 
-107.96482«L2Val 
-107.96482|L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99974  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186012Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186012  VaJ 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.97425  L2  Val 
-107.97425  L2  Val 
-107.97425  L2  Val 
-107.97425  L2  Val 
-107.97425  L2  Val 
-107.97425  L2  Val 
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-107.97425  L2  Val 

-107.99673  L2  Val 

-107.97425  L2  Val 

-107.97425  L2  Val 

-107.97425  L2  Val 

-107.97425  L2  Val 

-107.97425 

L2  Val 

-107.97422 

12  Val 

-107.97422 

L2  Val 

-107.97422 

L2  Val 

-107.97425 

L2  Val 

-107.97425 

L2  Val 

-107.99974  L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673  L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.97425 

L2  Val 

-107.97425 

L2  Val 

-107.97425 

L2  Val 

-107.88114  L2  Val 

-107.97425 

L2  Val 

-107.86906  L2  Val 

-107.97425 

L2  Val 

-107.97425 

L2  Val 

-107.97425  L2  Val 

-107.97422 

L2  Val 

-107.97425  L2  Val 

-107.97444 

L2  Val 

-107.97422 

L2  Val 

-107.97444 

L2  Val 

-107.97444  L2  Val 

-107.97444 

L2  Val 

-107.97444  L2  Val 

-107.97444 

L2  Val 

-107.97422 

L2  Val 

-107.97444 

L2  Val 

-107.97422  L2  Val 

-107.97444  L2  Val 

-107.97444  L2  Val 

-107.97444  L2  Val 

-107.97444  L2  Val 

-107.97444  L2  Val 

-107.97444  L2  Val 
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-107.97444  L2 

Val 

-107.97444 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.99673 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.97422 

L2 

Val 

-107.99974  L2 

Val 

-107.99974  L2 

Val 

-107.99974  L2 

Val 

-107.99974  L2 

Val 

-107.99974  L2 

Val 

-107.99974  L2 

Val 

-107.99974 

L2 

Val 

-107.99673 

L2 

Val 

-107.99974 

L2 

Val 

-107.99974 

L2 

Val 

-107.99974 

L2 

Val 

-107.99974 

L2 

Val 

-107.99673 

L2 

Val 

-107.99673 

L2 

Val 

-107.99673 

L2 

Val 

-107.99673 

L2 

Val 

-107.99974  L2 

Val 

-107.99974 

L2 

Val 

-107.99974  L2 

Val 

-107.99974 

L2 

Val 

-107.99974  L2 

Val 

-107.99974 

L2 

Val 

-107.99974  L2 

Val 

-107.99974 

L2 

Val 

-107.99974  L2 

Val 
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-107.99974  L2  Val 

-107.99974  L2  Val 

-107.99974  L2  Val 

-107.99974  L2  Val 

-107.99974  L2  Val 

-107.99974  L2  Val 

-107.99974  L2  Val 

-107.99974 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99974 

L2  Val 

-107.99673  L2  Val 

-107.99673  L2  Val 

-107.99673  L2  Val 

-107.99673  L2  Val 

-107.99673  L2  Val 

-107.99673  L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.97444 

L2  Val 

-107.99673  L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673  L2  Val 

-107.99673  L2  Val 

-107.99673  L2  Val 

-107.99673  L2  Val 

-107.99673  L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673 

L2  Val 

-107.99673  L2  Val 

-107.99673  L2  Val 
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-107.99673 

L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186  L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186  L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186  L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186  L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186  L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186  L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186  L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186  L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186  L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186  L2 

Val 

-107.88186 

L2 

Val 

-107.88186  L2 

Val 

-107.87821 

L2 

Val 

-107.87821 

L2 

Val 

-107.87821 

L2 

Val 

-107.87821 

L2 

Val 

-107.87821 

L2 

Val 

-107.87821 

L2 

Val 

-107.87821 

L2 

Val 

-107.88186  L2 

Val 
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-107.87821  L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.87821  L2  Val 
-107.87821  L2  Val 
-107.87821  L2  Val 
-107.87821  L2  Val 
-107.87821  L2  Val 
-107.8782112  Val 
-107.87821  L2  Val 
-107.87821  L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-10729101 L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.8818&L2Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.87821  L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.88186  L2  Val 
-107.91152  L2  Val 
-107.91152  L2  Val 
-107.91152  L2  Val 
-107.91152  L2  Val 
-107.91152  L2  Val 
-107.91152  L2  Val 
-107.91152  L2  Val 
-107.9117  L2  Val 
-107.91152  L2  Val 
-107.91152  L2  Val 
-107.91152  L2  Val 
-107.91152  L2  Val 
-107.91152  L2  Val 
-107.91152  L2  Val 
-107.9117  L2  Val 
-107.9117  L2  Val 
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-107.9101 

L2 

Val 

-107.91152 

L2 

Val 

-107.91152 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.91152 

L2 

Val 

-107.91152 

L2 

Val 

-107.91152 

L2 

Val 

-107.91152 

L2 

Val 

-107.91152 

L2 

Val 

-107.91152 

L2 

Val 

-107.91152 

L2 

Val 

-107.91152 

L2 

Val 

-107.91152 

L2 

Val 

-107.9117 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9117 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9117 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.87821 

L2 

Val 

-107.9101 

L2 

Val 

-107.9117 

L2 

Val 

-107.9117 

L2 

Val 

-107.9117 

L2 

Val 

-107.9117 

L2 

Val 

-107.9117 

L2 

Val 

-107.9117 

L2 

Val 
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-107.9117  L2  Val 
-107.9117  L2  Val 
-107.9117  L2  Val 
-107.9117  L2  Val 
-107.9117  L2  Val 
-107.9117  L2  Val 
-107.9117  L2  Val 
-107.9117  L2  Val 
-107.9117  L2  Val 
-107.9117  L2  Val 
-107.9117|L2  Val 
-107.910i1l2  Val 
-107.9117  L2  Val 
-108.4424112  Val 
-108.4200412  Val 
-108.4200412  Val 
-108.4200412  Val 
-108.42004)L2\/a[ 
-108.42004  L2  Val 
-108.44241  L2  Val 
-108.44241  L2  Val 
-108.44241  L2  Val 
-108.42004  L2  Val 
-108.44241  L2  Val 
-108.44241  L2  Val 
-108.44241  L2  Val 
-108.44241  L2  Val 
-108.44241  L2  Val 
-108.44241  L2  Val 
-108.24734  L2  Val 
-108.44241  L2  Val 
-108.4200412  Val 
-107.87821  L2  Val 
-108.4200412  Val 
-108.42004  L2  Val 
-108.42004  L2  Val 
-108.42004  L2  Val 
-108.42004  L2  Val 
-108.42004  L2  Val 
-108.42004  L2  Val 
-108.42004  L2  Val 
-108.42004  L2  Val 
-108.42004  L2  Val 
-108.42004  L2  Val 
-108.42004  L2  Val 
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-108.42004  L2 

Val 

-108.42004 

L2 

Val 

-108.42004  L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.42004  L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.24734  L2 

Val 

-108.44241 

L2 

Val 

-108.24724  L2 

Val 

-108.21644 

L2 

Val 

-108.21644  L2 

Val 
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-108.21644  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.24724  L2  Val 
-108.24724  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.24724  L2  Val 
-108.24724  L2  Val 
-108.24724  L2  Val 
-108.24724IL2  Val 
-108.2472412  Val 
-108.24724[l2  Val 
-108.42004  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.2164412  Val 
-107.87821  L2  Val 
-107.87821  L2  Val 
-107.87821  L2  Val 
-107.86906  L2  Val 
-107.87821  L2  Val 
-107.88114  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.24724  L2  Val 
-108.21644  L2  Val 
-108.24734  L2  Val 
-108.24734 L2  Val 
-108.24734  L2  Val 
-108.24734  L2  Val 
-108.24734  L2  Val 
-108.24734  L2  Val 
-108.24734  L2  Val 
-108.24724  L2  Val 
-108.24734  L2  Val 
-108.24734  L2  Val 
-108.24734  L2  Val 
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-108.24734  L2 

Val 

-108.24734 

L2 

Val 

-108.24734  L2 

Val 

-108.24734 

L2 

Val 

-108.24734  L2 

Val 

-108.24734 

L2 

Val 

-108.24734  L2 

Val 

-108.24724 

L2 

Val 

-108.24724  L2 

Val 

-108.24724 

L2 

Val 

-108.24724  L2 

Val 

-108.24724 

L2 

Val 

-108.24724  L2 

Val 

-108.24724  L2 

Val 

-108.24724  L2 

Val 

-108.24734 

L2 

Val 

-108.24724  L2 

Val 

-108.24734 

L2 

Val 

-108.24724 

L2 

Val 

-108.24724 

L2 

Val 

-108.24724  L2 

Val 

-108.24734  L2 

Val 

-108.24734  L2 

Val 

-108.24734  L2 

Val 

-107.87821 

L2 

Val 

-108.24724  L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.86906 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 
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-107.86906 

L2 

Val 

-107.86906 

L2 

Val 

-107.86906 

L2 

Val 

-107.86906 

L2 

Val 

-107.86906 

L2 

Val 

-107.86906 

L2 

Val 

-107.86906 

L2 

Val 

-107.86906 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.86906 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.86906 

L2 

Val 

-107.86906  L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.86906 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.21644  L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 

-107.86911 

L2 

Val 
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-107.86911  L2  Val 


-108.10211  L2  Val 
-107.86911  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.86911  L2  Val 
-107.86911  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.1021llL2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.86911|L2Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773[l2  Val 
-107.91773|L2Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.25105|l2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773|L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.86906  L2  Val 
-107.86906  L2  Val 
-107.86906  L2  Val 
-107.8690612  Val 
-107.86906  L2  Val 
-107.86906  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.86906  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.86906  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
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-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482|L2Val 
-107.96482jm/al 
-107.96482jm/al 
-107.96482|L2  Val 
-107.96482 12  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907IL2  Val 
-10 7. 9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
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-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211: 

L2 

Val 

-108.102111 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-108.32593 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-108.11860  L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 
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-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2Val 
-107.9927711.2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.99277;L2Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.1186012  Val 
-108.1186012  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277iL2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277IL2  Val 
-107.992771L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.32593|L2  Vaj 
-107.91773  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2 Val 
-107.91773^2  Val 
-107.91773pVal 
-107.91773IL2  Val 
-107.91773IL2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
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-108.20713 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-108.25105 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.99277 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 
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-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.25105)L2Val 
-107.91773[l2  Val 
-108.20713|L2Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713|L2Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277b  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
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-108.11860  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907jL2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907IL2  Val 
-107.90907IL2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907|L2Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  12  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907PL2Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.9090712  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
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ED  000792  00000864-00959 


-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.25105|L2Val 
-108.1186q[l2  Val 
-108.25105  L2  Val 
-108.11860IL2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482pL2  Val 
-108.251o|L2Val 
-107.99277|L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277PL2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.99277jL2  Val 
-107.99277L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277 L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593[l2  Val 
-108.32593|L2Vai 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593|L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277[l2  Val 
-107.96482p~Val 
-107.9927712  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-108.32593  L2  Val 
-107.99277  L2  Val 
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-107.99277  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.96482  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211IL2Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-107.96482|l2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108. 11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-108.11860  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773|2Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-107.91773  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.10211  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
-108.20713  L2  Val 
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-108.20713 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-107.96482 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.20713 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.91773 

L2 

Val 

-108.10211 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 

-107.90907 

L2 

Val 
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-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
-107.90907  L2  Val 
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